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_ Physikalische Berichte 


als Fortsetzung der ,,Fortschritte der Physik“ und des ,,Halbmonatlichen 
Literaturverzeichnisses“sowie der,,Beiblatter zu den Annalen der Physik“ 


gemeinsam herausgegeben von der 


Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
und der 
Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 


redigiert von Karl Scheel unter Mitwirkung von Hermann Ebert 


12. Jahrgang 15. Juni 1931 Nr. 12 


“ 


ie Allgemeines : 


K. Arndt. Das Institut fiir technische Elektrochemie an der Ber- 
liner Technischen Hochschule. ZS. f. Elektrochem. 37, 218—221, 1931, 
Nr. 4. 
Die Technik im Jahre 1930. Naturwissensch. 19, 324—328, 1931, Nr. 15. 
Hi. Ebert. 
Mareel Brillouin. Jean Leonard Marie Poiseuille. Journ. Rheology 
~ 1, 345—348, 1930, Nr. 4. Ubersetzung eines am 10. Februar 1870 im Journal des 
- Connaissances Medicales et Pharmaceutiques verdffentlichten Nachrufes auf 
- Poiseuille mit dem Bilde Poiseuilles. Erk. 


ae 


Uzumi Doi. An Application of the Expression of the Transition 
Probability. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 953—965, 1930, Nr. 12 (japanisch) ; 
Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 15, Nr. 278/281, 1930) 9, 
- 91—92, 1930, Nr. 12 (englisch). H. Hbert. 


ee 


z Ludwig Brésske. Der Sturz der Irrlehre Prof. Kinsteins und der bis- 
- herigen Auslegungen der Aberration, des Airy-.und des Fizeauschen 
~ Versuches, sowie die Lésung dieser Fragen. 158. Selbstverlag, we 
Scheel. 
-M.v.Laue. Die Lichtfortpflanzung in Raéumen mit zeitlich ver- 
‘anderlicher Kriimmung nach der allgemeinen Relativitaétstheorie. 
- Berliner Ber. 1931, S. 123—131, Nr. 6/7. Die dem vierdimensionalen Raum-Zeit- 
- Kontinuum zugrunde gelegte MaSbestimmung lautet: 


3 
d? = BS y,,d0'da* — dat)’, 
2 


wobei «! = ct ist und c die normale Lichtgeschwindigkeit im leeren Raume be- 
deutet. Die y;; sollen nur von den Raumkoordinaten, R nur von der Zeit t, also 
von x! abhangen. Es wird gezeigt, da in diesem Raume in erster Naherung die 
iibliche Dopplerformel giiltig ist. Ferner ergibt sich, daB die Energie einer Licht- 
welle nicht erhalten bleibt, sondern sich umgekehrt proportional zu R andert. 
SchlieBlich wird der folgende Satz bewiesen: Vergleicht man in aéhnlichen Réumen, 
von denen der eine den Anfangswert Ry von & dauernd behailt, wahrend im anderen 
R zeitlich veranderlich ist, Lichtwellen, die vom gleichen Anfangszustand ausgehen, 
‘so verhalten sich ihre Helligkeiten in entsprechenden Punkten zu entsprechenden 
Zeiten umgekehrt wie die vierte Potenz der zugehérigen h-Werte. Sauter. 
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George Jaffé. Uber die Lésungen der Schrédingergleichung bei 
singularen Wechselwirkungspotentialen. ZS. f. Phys. 66, 748—769, 
1930, Nr. 11/12. Bei der wellenmechanischen Behandlung von Mehrelektronen- 
problemen mit Hilfe einer Stérungsrechnung wird im allgemeinen die still- 
schweigende Voraussetzung gemacht, daB durch das Storungsglied die Regu- 
laritatsverhaltnisse der Lésungen nicht wesentlich beeinfluBt werden. Der Vert. 
untersucht an speziellen Beispielen die Verhaltnisse, die eintreten kénnen, wenn 
diese Voraussetzung nicht mehr zutrifft, d. h. wenn das Stérungspotential Singulari- 
taten solcher Art enthalt, da8 die iibliche St6rungsrechnung nicht mehr durch- 
fiihrbar ist. Es zeigt sich, da sich Wechselwirkungspotentiale angeben lassen, 
die ein Ausscheiden der symmetrischen Lésungen zur Folge haben, wenn die 
Stetigkeit der y-Funktion und ihres Gradienten gefordert wird. Daher eréffnen 
diese Betrachtungen nach Ansicht des Verf. einen Weg zum Verstaéndnis des 
verallgemeinerten Pauliverbots. Im ersten Beispiel (§ 1) werden zwei lineare, 
gekoppelte Oszillatoren behandelt; je. nachdem das Wechselwirkungspotential 
(AbstoBung) umgekehrt proportional dem Abstand oder seinem Quadrat gesetzt 
wird, geniigen — zur Ausscheidung der symmetrischen Lésungen — die genannten 
Forderungen, oder es mu noch die zusétzliche Forderung gestellt werden, daB 
sich die Lésungen des gekoppelten Systems stetig an diejenigen des ungekoppelten_ 
anschlieBen sollen. Die gleichen Folgerungen lassen sich im dreidimensionalen 
Falle ziehen (§ 2), wenn dem Wechselwirkungspotential eine geeignete Winkel- 
abhangigkeit erteilt wird, und auch bei Berticksichtigung des Spinfreiheitsgrades 
im Rahmen der Paulischen Theorie des magnetischen Hlektrons lassen sich ent- 


sprechende singulare Wechselwirkungspotentiale angeben, die — mit oder ohne 
die zusaétzliche Stetigkeitsforderung — eime Auswahl der Losungen im Sinne 
des Pauliverbots zur Folge haben. . G. Jaffé- 


George Jaffé. Welchen Forderungen muB die Schrédingersche y-Funk- 
tion geniigen? ZS. f. Phys. 66, 770—774, 1930, Nr. 11/12. Die Forderungen, 
denen die y-Funktion und ihre Differentialquotienten zu geniigen haben, sind 
bisher nicht in eindeutiger Weise in der Literatur festgelegt. Durch physikalische 
Uberlegungen gelangt der Verf. zu der Formulierung, da’ die Funktion y endlich, 
eindeutig und stetig und da8 ihre ersten Differentialquotienten stetig sein miissen. 
Die Forderung der Endlichkeit von y ergibt sich aus der Definiertheit der Quanten- 
zustande mit der magnetischen Quantenzahl Null, die weiteren Forderungen aus 
der Erhaltung der Teilchenzahl. An einem Beispiel aus der Quantentheorie des 
Atomzerfalls wird gezeigt, da8 unter Umstinden auch singulare Lésungen, die den 
aufgestellten Bedingungen nicht geniigen, physikalisch sinnvoll sein kénnen. 

G. Jaffe. 


N.R. Sen. Gleichungen der Elektronentheorie und die Diracsche 
Wellengleichung. ZS. f. Phys. 68, 267—273, 1931, Nr. 3/4. Im Anschlu8 an 
eine frihere Arbeit des Verf. wird gezeigt, daB sich auch in der Diracschen 
Theorie, genau so wie in der Schrédingerschen, eine Reihe von Beziehungen 
zwischen wellenmechanischen Mittelwerten aufstellen la48t, die eine direkte Uber- 
setzung der relativistischen Gleichungen der klassischen Elektronentheorie dar- 
stellen. Sauter. 


Arthur Edward Ruark. Uber die Unbestimmtheitsrelationen der 
Quantentheorie. ZS. f. Phys. 68, 274—277, 1931, Nr. 3/4. Allgemeine Be- 
merkungen zur Ungenauigkeitsrelation im Anschlu8 an friihere Arbeiten des Verf. 
Es wird eine ausfiihrliche Arbeit iiber dieses Thema in Aussicht gestellt. Sauter. 
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R.D. Kleeman. Nach Quantenbedingungen mégliche Energieumwand- 
-lungen. ZS. f. Phys. 68, 286—288, 1931, Nr. 3/4. ,,Nehmen wir einmal an, 


ein Elektron oder Proton kénne einen Vorrat innerer Energie besitzen, einer 
Energie, deren Vorhandensein nicht durch elektrische Krafte in Erscheinung 
tritt. Wir wollen jetzt die daraus entspringenden Folgen betrachten, wenn die vier 
Energien: innere Energie, potentielle elektrische Energie, strahlende elektro- 
magnetische Energie und kinetische Energie direkt ineinander umgewandelt 


“ce 


werden k6énnen ... Sauter 


K. F. Herzfeld. Uber die Separierbarkeit der Differentialgleichungen 
der Wellenmechanik. ZS. f. Phys. 68, 325—330, 1931, Nr. 5/6. Betrachtet 
man ein Problem einmal vom Standpunkt der klassischen, dann vom Standpunkt 


- der Wellenmechanik, so 1a8t sich nach Robertson das klassische Problem stets 


dann durch Separation der Variablen lésen, wenn dies im wellenmechanischen 


Falle moglich ist. Wahrend im klassischen Falle die Separationskoordinaten 


geometrisch vollkommen durch die Schar der Bahnumbhiillenden definiert sind, 
geschieht die Bestimmung derselben im Falle einer Schwingung (Wellenmechanik) 
volistaéndig durch die Schar der Knotenflachen, die also mit der Schar der Bahn- 
envelopen im entsprechenden klassischen Falle zusammenfallt. Sauter. 


E.U. Condon and P.M. Morse. Quantum mechanics of collision pro- 


' cesses. I. Scattering of particles in a definite force field. Rev. 
Modern Phys. 3, 43—88, 1931, Nr. 1. Im ersten Teil (Hauptteil) des Berichts 


gibt E. U. Condon eine iibersichtliche Darstellung der Methoden zur rechnerischen 
Behandlung der Bewegung eines Elektrons in einem vorgegebenen, festen Kraft- 
feld. Es werden behandelt: Durchgang eines Elektrons durch eine (rechteckige) 


: Potentialschwelle, Austritt von Elektronen aus einem Metall im &uBeren elektri- 
_schen Feld, Streuung eines Elektrons in einem kugelsymmetrischen Kraftfeld 


(Coulombsches Feld). Im zweiten Teil (Anhang) behandelt P.M. Morse die 
Streuung von Elektronen in einem Kristallgitter im Anschlu8 an seine ausfiihrliche 


_ Arbeit (Phys. Rev. 35, 1310, 1930) tiber dieses Thema. Sauter. 


A. K. Das. On Collisions of Photons. Phys. Rev. (2) 387, 94—95, 1931, Nr. 1. 


_ Wenn wesentliche Eigenschaften der Materie auch der Energie zukommen, wofiir 


die jiingste Entwicklung der Physik manchen Beweis erbringen konnte, so sollte 


: man annehmen, da’ die Photonen gleich der Materie zusammenstoBen kénnen, 


wobei sie 4hnlichen Sto8gesetzen unterworfen sind. Beim experimentellen Nach- 


' weis dieses Phaénomens ist zu bedenken, daB das Auge mindestens 360 Quanten 


_ pro Sekunde aufnehmen mu8B, um noch einen EKindruck zu erhalten. Eine so 


groBe Anzahl wird aber von den Stellen aus, an denen solche ZusammenstéBe 
stattfinden, schwerlich ins Auge gelangen. Deshalb konnten auch Hughes und. 
Jauncey, die kiirzlich derartige Versuche angestellt haben [Phys. Rev. (2). 36, 
773—177, 1930, Nr. 4], kein positives Ergebnis erhalten. Der Autor, der ahnliche 
Gedanken bereits zwei Jahre vorher wahrend seiner Tatigkeit am geophysi- 


- kalischen Institut in Gottingen geéuBert hatte, gedachte seinerseits, den Effekt 
_ mit solchen MeBgerdten nachzuweisen, die ein einzelnes Photon anzuzeigen ver- 


mdégen: mit dem Zahlrohr oder mit der Glimmlampe. Auch wollte er mit X-Strahlen 
oder y-Strahlen statt mit sichtbarem Licht arbeiten. An der Vornahme dieser 
Experimente, die er fiir aussichtsreich halt, wurde er selbst indessen aus auBeren 
Grimden gehindert. J. N. Hummel. 


Louis C. Roess. Mass absorption coefficient of the K shell according 


Bio the Dirac-relativistic equation. Phys. Rev. (2) 87, 455, 1931, Nr. 4. 


[S 1411.] Giintherschulze. 
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Louis C. Roess. The mass absorption coefficient of the K shell ac- 
cording to the Dirac relativistic theory of the electron. Phys. Rev. 
(2) 87, 5682—555, -1931, Nr. 5. [S.1411.] Sauter. 


E. H. Kennard. The wave-mechanical theory of radiation. Phys. Rev. 
(2) 87, 458—459, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. schlagt ee neue 
Methode zur Quantelung des elektromagnetischen Feldes vor. Anstatt in tiblicher 
Weise die Amplituden bei einer Fourierzerlegung des Vektorpotentials nach der 
Zeit mit den Koordinaten und Impulsen eines Systems von Oszillatoren in Ver- 
bindung zu bringen, betrachtet Kennard die Koeffizienten bei einer Entwicklung 
des Vektorpotentials nach den Koordinaten als kanonisch konjugierte GréBen. 
Diese Behandlungsmethode soll bei der Durchrechnung von Lichtquanten- 
prozessen, bei denen es vor allem auf die Bewegungsgré8en des Lichtes ankommt, 
von besonderem Vorteil sein. Sauter. 


John G. Kirkwood. Polarizabilities and intra-atomic energies of hy- 
drogen and helium. Phys. Rev. (2) 87, 459— 460, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wurde eine Methode entwickelt, die Polarisierbarkeit und die Energien 
im Innern der Atome zu berechnen. Eine Trennung der Variablen der urspriing- 
lichen Wellenfunktion wird durch Ann&herung durchgefiihrt. Aus der erhaltenen 
angenéherten Wellenfunktion wird eine genauere mit Hilfe des Variationsprinzips 
abgeleitet. Fiir Wasserstoff und Helium wurden sodann die Polarisierbarkeit 
und die Energie bei groBen Abstaénden berechnet. Gintherschulze. 


A. Campetti. Le due forme molecolari dell’ idrogeno. Cim. (N.S.) 8, 
XVII—XXVII, 1931, Nr. 2. [S.1318.] Przibram. 


Karl Gentil, Das Farbenstereoskop von Rollmann und die stereo- 
skopische Projektion nach d’Almeida. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 62, 
49—55, 1931, Nr. 2. [S.1415.] Hiedemann. 


J. Blume. Versuch einer Behandlung der Elektrizitat in der Mittel- 
stufe. (Nach R. W. Pohls Buch: Einfiihrung in die Elektrizitat.) ZS. f. 
math. u. naturw. Unterr. 62, 64—70, 1931, Nr. 2. Da die Erfahrungswelt des 
Schiilers, welche die elektrischen Erscheinungen betrifft, heute nicht mehr erst 
in der Schule geschaffen, sondern eine solche bereits mitgebracht wird, ist es das 
nachstliegende, von dieser auszugehen. Dies ist der methodische Grundgedanke 
fiir den Versuch einer Ubertragung des Lehrgangs von Pohl-Géttingen auf den 
Unterricht in der Mittelstufe. Fiir diesen speziellen Unterrichtszweck wird ein 
ausfiihrlicher Lehrplan in enger Anlehnung an die Pohlsche Vorlesung ent- 
wickelt. . Hiedemann. 


H. Schuh. Ein stets gebrauchsfertiger Wasserzersetzungsapparat. 
ZS. f. Unterr. 44, 79, 1931, Nr. 2. H. Ebert. 


R. B. Scott and F. G. Brickwedde. An automatic constant level device 
for liquid air. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 2, 171—172, 1931, Nr. 3. Ein auf der 
fliissigen Luft schwimmendes Korkstiick tragt an einer diinnen Stange einen 
Metallbiigel, der durch Eintauchen in Quecksilber einen Stromkreis schlieBt, 
sobald die Fliissigkeitsoberfliche zu weit sinkt. Durch das SchlieBen des Stromes 
wird ein magnetisches Relais eingeschaltet, das ein Ventil so einstellt, da® Druckluft 
in eine Vorratsflasche mit fliissiger Luft strémt und die Fliissigkeit durch einen 
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Heber in das MeBgefaB so lange hiniiberdriickt, bis durch das Steigen der Fliissigkeit 
der Metallbiigel geniigend gehoben und der Strom unterbrochen wird. -Das Ventil 
stellt sich dann durch eine Feder so ein, daB die Vorratsflasche direkt mit der 
Atmosphare verbunden ist und ein weiteres Uberstrémen von Flissigkeit: aufhért. 

K.. Steiner. 
Eugene C. Bingham and Daniel Figlioli. Capillary siphons. Journ. Rheology 1, 
167—173, 1930, Nr. 2. Es wird eine Schreibvorrichtung fiir Registrierinstrumente 
geschildert, die auch bei wechselndem Papiervorschub und selbst bei Stillstand 
des Papiers einwandfrei schreibt. Die Tinte wird durch einen Docht zunachst 
einem F'lanellkissen und von diesem aus erst durch Garnfaden den Federn zugefiihrt. 
Die Menge der zugefiihrten Tinte wird lediglich durch die Kapillarwirkung der 
Faden geregelt. Erk, 


G. Ruppel. Zum Aufsatz des Herrn A. Schack: ,,Uber Klarheit des 
Ausdruckes in technisch-wissenschaftlichen Arbeiten“. ZS. f. techn. 
Phys. 12, 226, 1931, Nr.4. A.Schack. Bemerkungen hierzu. Ebenda 8. 226 
—227. Die Mahnung Schacks zur Klarheit in den Dimensionsangaben (s. diese 
Ber. 8. 356) begriBt Ruppel. Nur die Ablehnung des Begriffes der kinematischen 
Zahigkeit durch den ersteren wird nicht gebilligt. Ferner wird von Ruppel 
vorgeschlagen, im technischen MaBsystem (m-, kg-, h-System) die Stunde durch 
die Sekunde zu ‘ersetzen, da dann die Umrechnungen wesentlich vereinfacht 
werden. Schack fuhrt in seiner Erwiderung aus, da®B ihm der Begriff der kine- 
_ matischen Zahigkeit nicht anschaulich genug ist, wahrend er dem zweiten Vorschlag 
eine gewisse Berechtigung nicht abspricht. H. Hbert. 


N.N. Sawin. Tolerances and Tools. A European Viewpoint. Amer. 
Mach. 74, 289—290, 1931, Nr. 7. Die Ausfithrungen stellen eine Erwiderung auf 
die Angaben von Ovaitt (Amer. Mach. 72, 903, 956, 1930) dar. Da Reibahlen 
in den einzelnen Werkstoffen verschieden aufreiben und dieser Betrag noch vom 
Durchmesser und der verwendeten Maschine abhangt, kann man nicht die Ab- 
mae und Toleranzen der Bohrungen auf die Mabe der Reibahlen aufbauen. 
Ferner entsprechen die von Ovaitt fiir die Bohrungen aufgestellten Toleranzen 
nicht den sonst vorliegenden umfangreichen Betriebserfahrungen. Die von ihm 
gewahlte Lage der Nullinie als Asymmetrielinie gestattet nicht die Verwendung 
von gezogenem Werkstoff, da dieser in der Regel Minustoleranzen hat. AuBerdem 
 18Bt sie alle die groBen Vorteile vermissen, die die Wahl der Nullinie als unterer 
Begrenzungslinie der Bohrungen mit sich bringt. Aus allen diesen Griinden kann 
das von Ovaitt beschriebene Passungssystem nicht als allgemeines System Sn 
Berndt. 

David W. Ovaitt. Practical Hole Tolerances. Amer. Mach. 74, 316—317, 
1931, Nr. 8. Die Ausfiihrungen sollen eine Erwiderung auf die verschiedenen 
Kritiken darstellen, die das vom Verf. vorgeschlagene Toleranzsystem gefunden 
hat. Er geht zunachst kurz auf die verschiedenen Systeme der Einheitsbohrung 
“mit Nullinie als unterer oder oberer Begrenzungslinie, als Symmetrie- oder 
Asymmetrielinie, sowie auf das System der Einheitswelle ein. Danach ware in 
bezug auf die Reibahlen das System mit der Nullinie als oberer Begrenzungslinie 
das beste. General Motors hat aber die Nullinie als Asymmetrielinie gewahlt 
und dabei die oberen AbmaSe der Bohrungen saémtlicher Giitegrade gleich gehalten, 
weil so normale Reibahlen zu verwenden und am besten auszunutzen sind und 
man ferner nur einen AusschuSlehrdorn braucht (dafiir aber in den sechs Giite- 
graden sechs Gutseitenlehrdorne). Auf die gewichtigen in den Kritiken vor- 
gebrachten Griinde wird nicht eingegangen. Berndt. 
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J. A. Potter. Accuracy in Gearing Gaging. Amer. Mach. 74, 325—327, 1931, 
Nr. 8. Das Priifen des Zusammenarbeitens zweier Zahnrader 148+ immer nur 
erkennen, ob Fehler vorhanden sind, aber nicht ihre GréBe und ihre Ursache. 
Es werden einige Hinweise auf die Priifung von Kegel- und Schraubenradern 
gegeben, die sich im wesentlichen an die fiir Stirnrader bekannten Methoden 
anschlieBen, wie Einfiihrung eines konischen Stiftes, der an einem Fiihlhebel oder 
Schraubenmikrometer sitzt, um Teilung (+ Exzentrizitaét) zu priifen, oder das 
Projektionsverfahren zur Bestimmung der Zahnform. Berndt. 


Charles Kugler. Measuring Annular Grooves. Amer. Mach. 74, 330, 1931, 
Nr. 8. Um mit einem Taster Hinterdrehungen messen zu konnen, werden an seinen 
Schenkeln zwei Bolzen angebracht, deren Achsen senkrecht dazu stehen. Nachdem 
der Taster in den Priifling eingefiihrt ist, wird ein Schraubenmikrometer auf diese 
beiden Bolzen eingestellt. Dann wird der Taster herausgenommen und so weit 
gespreizt, bis die beiden Bolzen wieder die MeSflachen des (unverandert gebliebenen) 
Schraubenmikrometers beriihren. Das eigentliche Mafi wird schlieBlich in der 
bekannten Weise bestimmt. Berndt. 


Elliot @. Adams. The ,,spread‘‘ as a measure of deviation in physical 
measurements. Phys. Rev. (2) 37, 458, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Um Gliihlampenversuchsreihen vergleichen zu kénnen, die als Funktion der 
Streuung der einzelnen Beobachtungsreihen dargestellt waren, war es nd6tig, 
Faktoren zu berechnen, die die Ergebnisse auf eine Vergleichsbasis brachten. 
Der mittlere Fehler emer Einzelbeobachtung wurde als Vergleichsbasis gewahlt. 
Wird dann eine GauSsche Fehlerverteilung angenommen, so lassen sich die 
Faktoren durch mathematische Naherungsmethoden ausrechnen und sich durch 
halbempirische Formeln ausdriicken. 


Streuung 
mittlerer Fehler 


= f (n) = (5,304 — 2,11)/(0,47 + Ign) (Ign)tl2 


mit einem Fehler, der 0,01 nicht iiberschreitet. Dieser Fehler ist zu vernach- 
lassigen im Vergleich mit dem unvermeidlichen Fehler, der bei jeder Methode 
bei der Bestimmung des mittleren Fehlers auftritt, wenn weniger als 105 Beob- 
achtungen vorliegen, d.h. praktisch stets. Wahrend sich mathematisch zeigen 
1a8t, da& der mittlere Fehler, der so berechnet ist, weniger genau ist als der aus 
der Summe der Fehlerglieder berechnete oder a fortiori aus der Summe ihrer 
Quadrate, tibertrifft der Unterschied selten den wahrscheinlichen Fehler genauerer 
Messungen. Die Miihe der Berechnung ist aber sehr viel geringer als die der 
genaueren Methoden. Guntherschulze. 


2. Mechanik 
Viscosity standards. Journ. Rheology 1, 206—207, 1930, Nr. 2. Erk. 


Harry K. Hersehman. The resistance of chromium-plated plug gages 
to wear. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 295—304, 1931, Nr. 2 (RP. 276). 
Hine Anzahl von mit Chrom iiberzogenen Innenmafen wurde auf seine Harte 
und den Widerstand gegen Abnutzung gepriift. Die Chromniederschlage waren 
unter wechselnden Bedingungen von Stromdichte, Temperatur und Dauer der 
Elektrolyse hergestellt. Einige der InnenmafSe wurden pach der Elektrolyse 
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fein geschliffen, andere wurden ohne weitere Behandlung gepriift. Innerhalb 
der bei der Hrzeugung des Chromniederschlags eingehaltenen Grenzen wurden 
keine Unterschiede in der Harte des direkt auf Stahl erzeugten Chromtiberzugs 
beobachtet. Durch mikroskopische Untersuchung wurde eine Zunahme der 
Spriinge in der Oberflaiche der Chromiiberziige mit wachsender Dicke des Nieder- 
schlags festgestellt. Der Widerstand gegen Abnutzung nahm bei ungeschliffenen 
Uberziigen mit der Dicke der Schicht ab. Wurden die Uberziige vor dem Schleifen 
auf 300°C erhitzt, um okkludierten Wasserstoff auszutreiben, so war der Ab- 
nutzungswiderstand gréfer als bei den gleichen Uberziigen ohne Erwarmung. 
Wurden die Uberziige unter solchen Bedingungen hergestellt, daB sie ,,milchig‘ 
oder ,,frostig“ waren, und dann geschliffen, so zeigten sie einen etwas gréBeren 
Abnutzungswiderstand, als ebenso behandelte , glanzende*‘ Uberziige. Wurden 
die InnenmaBe vor der Erzeugung des Chromniederschlags mit einem Uberzug 
aus Kupfer versehen und dann geschliffen, so zeigten sie etwa den gleichen Ab- 
nutzungswiderstand wie die geschliffenen ,,milchigen‘‘ und , frostigen‘* Nieder- 
schlage, waren aber in dieser Hinsicht den Innenma8en mit ,,glanzenden“ Uber- 
zugen, welche direkt auf Stahl niedergeschlagen waren, iiberlegen. v. Steinwehr. 


P. Drumaux. Sur la mesure du mouvement. Ann. de Bruxelles (B) 51, 
17—19, 1931, Nr.1. Verf. versucht zu zeigen, da zur Charakterisierung eines 
Bewegungsvorganges in erster Linie die Frequenz der bewegten Partikel, definiert 
durch v = mc?/h, in Betracht kommt, wahrend die Geschwindigkeit ein sekundarer 
Begriff ist, der erst in die Physik durch Betrachtung der Bewegung eines geo- 
metrischen Punktes eingefiihrt wurde. Sauter. 


Michael Sadowsky. Uber Randwertaufgaben fiir die elastische Halb- 
ebene und tiber die geschlitzte elastische Vollebene. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 10, 77—81, 1930, Nr. 1. 


Pedro Longhini. Calculo de las reacciones de vinculo de una barra 
rigida con un grado de libertad. Publ. La Plata (Ser. técn.) 4, 187—154, 
1930, Nr. 2 (Nr. 91). (Spanisch mit franzésischer Ubersicht.) Hi. Ebert. 


A. Signorini. Sulle deformazioni finite dei sistemi continui. Lincei 
Rend. (6) 12, 312—316, 1931, Nr. 7/8. Es wird tiber Untersuchungen berichtet, 
die rein kinematisch die vollkommenen Deformationen von Systemen in rever- 
siblen Transformationen zum Gegenstand haben. Es wird gezeigt, daB die klassi- 
schen Kongruenzbedingungen von Saint-Venant notwendig und hinreichend 
sind. Tollert. 


E. Gugino. Sur la détermination des forces de réaction dans le 
mouvement d’un systéme matériel. C. R. 191, 1118—1121, 1930, Nr. 23. 
Bei einer gegebenen Bewegung kann man die Reaktionskrafte bestimmen, wenn 
man die Lagrangeschen Multiplikatoren,/,.kennt. Denn mittels einer einfachen 
_Ableitung wird das Problem ciner dynamischen Bewegung in einem System auf 
das entsprechende Problem freier Punkte zuriickgefiihrt.  . O. Brill. 


T. Levi-Civita. Sur une classe de mouvements centrales. _Lineei Rend. 
(6) 12, 514—518, 1930, Nr. 10. Wiedergabe der unter derselben Uberschrift in 
einer griechischen Zeitschrift erschienenen Arbeit von N. Sakellariou und der 


von dritter Seite an dieser Arbeit in der gleichen Zeitschrift geiibten pas, 
ollert. 
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M. A. Omara. On the Rolling of a Heavy Solid on a Horizontal Plane 
in the Absence of both Sliding and Spinning. Phil. Mag. (7) 11, 98—110, 
1931, Nr. 68. Die Arbeit bezieht sich auf ein in der Mechanik starrer K6rper 
friiher vielfach diskutiertes Gebiet, die Rollbewegung eines starren Kérpers auf 
einer horizontalen Stiitzebene, aber noch mit der Nebenbedingung, da die Dreh- 
bewegung um die Vertikale dabei (infolge Reibung) verschwinden soll. Nach 
zitierten Versuchen des Verf. ist diese Nebenbedingung meist in gleichem Grade 
erfiillt, wie die Rollbedingung selbst. Um die Bewegungsgleichungen aufzustellen, 
wird die Quadratsumme der Beschleunigungen verwandt, die Appell in 4hn- 
lichem Zusammenhang als ,,Energie der Beschleunigungen™ bezeichnet, also 
~ das ,,Prinzip des kleinsten Zwanges‘‘ in der Gau8-Hertzschen Ausdrucksweise. 
Im Falle eines Rotationskérpers sind diese Bewegungsgleichungen leicht auf 
Quadraturen zuriickzufiihren und lassen so die Bahnkurven diskutieren, was fir 
ein Rotationsellipsoid weiter durchgefiihrt wird. Die Darstellung ware leichter 
verstandlich, wenn die benutzten kinematischen Beziehungen in der heute all- 
gemein iiblichen geometrisch-vektoriellen Form ausgedriickt wiirden. F'. Noether. 


W. W. Sleator. The propagation of energy by waves and the amplitude 
of a light wave. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 187—204, 1931, Nr. 3., Die Aus- 
fiihrungen haben den Zweck zu zeigen, wie man am leichtesten die Grundprinzipien 
eines mechanischen Schwingungsvorganges erklaren kann. Es wird eine Methode 
gegeben, den Proze8 der Energieausbreitung bei einem Schwingungsvorgang, 
sowie das Wesen und Funktionieren des Maxwellschen elektromagnetischen 
Feldes leicht verstaéndlich zu demonstrieren. Sauter. 


W. Schwinning und E. Strobel. Verfestigung durch Wechselbean- 
spruchung. ZS. f. Metallkde. 22, 378 —381, 402 —404, 1930, Nr. llu. 12. [S.1328.]. 

Scharnow. 
William Kahlbaum, R. L. Dowdell and W. A. Tucker. The tensile properties 
of alloy steels at elevated temperatures as determined by the 
» short-time“ method. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 199—218, 1931, Nr. 2 
(RP. 270). Die Versuche wurden nach der Kurzzeitmethode unter Bestimmung 
der Proportionalitétsgrenze durchgeftihrt an 0,45°% C-, Cr-V-, Cr-V-W-, Cr-W-, 
Ni-Mo- und verschiedenen austenitischen Stahlen mit Gehalten an Ni, Cr und 
vereinzelt auch W, bei Temperaturen von 550 bis 1500° F. Sie zeigten eine deut- 
liche Uberlegenheit der legierten Stahle gegeniiber dem C-Stahl. Wahrend Zu- 
fiigung von 1,5 bis 2% W zu einem Cr-V-Stahl die Eigenschaften bei hohen Tem- 
peraturen sehr entschieden verbesserte, war weitere Zufiigung von Si oder Al 
anscheinend ohne merklichen Einflu8. Die durch geeignete Warmebehandlung 
der St&éhle bewirkte Verbesserung der mechanischen Eigenschaften wurde bei 
hdherer Temperatur nur so lange bewahrt, wie die Priiftemperatur gut unterhalb 
der bei der Warmebehandlung verwendeten blieb. Aus entsprechenden Versuchen 
an perlitischen und austenitischen Stahlen ergab sich, daB die »,urzzeit‘-Priifung 
die ,,Langzeit*'- oder ,,Kriech‘‘-Priifung in bezug auf die Beurteilung der Stahle 
in ihrem Verhalten unter Dauerlast bei héherer Temperatur nicht befriedigend 


za ersetzen vermag, Wiedergegeben sind auch das Gefiige und die Harte einiger 
Stéhle vor und nach der Priifung. Berndt. 


M.v. Laue. Berichtigung zur Veréffentlichung: ,,Uber die Eigen- 
spannungen in planparallelen Glasplatten und ihre Anderung beim 
Zerschneiden“. ZS. f. techn. Phys. 12, 225, 1931, Nr. 4. [S. 1396.] 


“ Schonrock. 
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Eugene C. Bingham and Logan B. Darrall. A study of the fluidities and 
densities of the octyl alcohols. The association of liquids. Journ: 
Rheology 1, 174—205, 1930, Nr. 2. [S. 1322. ] Erk. 


Markus Reiner. Zur Hydrodynamik yon Systemen veranderlicher 
Viskositaét. IV. Kolloid-ZS. 54, 175—181, 1931, Nr. 2. Verf. stellt allgemeine 
Betrachtungen dariiber an, welche Aussagen man iiber die unbekannte Funktion 
machen kann, die man an Stelle des Newtonschen Ansatzes fiir Flissigkeiten 
mit anomaler Viskositat einfiihren mu8. Daraus leitet er als hydrodynamischen 
Grundansatz die Formel ab: p = px. — (Po — Y).e— 7/6. Darin ist Po die Fluiditat 
im Ruhezustand, yx» die gréBte Fluiditét (bei weitgehendster Zerstorung der 
Struktur der Fliissigkeit), C der ,,Stabilitatskoeffizient’’ der Struktur der Flissig- 
keit, p die zu der Tangentialspannung t gehdérige Fluiditat. Fiir ein Kapillar- 
viskosimeter vom Radius r und der Lange / ergibt sich dann die Formel: 


tw 
C\ ani Ped a A ea 
sm Me te Ee pecan 6 wee C | | “ . 
Y = Pa — Pua — Po) 4(—) E ‘ (1 Pare (4 6\ 0 


Darin ist y’ die wie gewéhnlich berechnete ,,Apparatfluiditat’' p = 81Q/priat 
und ty die Wandspannung ty = rp/2 l. Erk. 


Markus Reiner. The Theory of plastic flow in the rotation viscometer. 
Journ. Rheology 1, 5—10, 1929, Nr. 1. 

Markus Reiner. The general law of flow of matter. Journ. Rheology 1, 
11—20, 1929, Nr.1. Verf. geht aus von dem Binghamschen Ansatz fiir die 
plastische Str6mung dw/dr = 7(F — f), worin @w/dr der Geschwindigkeits- 
gradient, F' die Scherkraft, f die Flie8grenze und 7 die Beweglichkeit sind. Daraus 
ergibt sich fiir die Bewegung eines plastischen Stoffes in einem Rotationsviskosi- 

ter die Gleichun 
re x4 2=75(4-a) (M—f.In™). 
wh \ rz 5 1} 

Hierin ist 2 die Winkelgeschwindigkeit des auBeren Zylinders, M das Moment 
der AuBeren Krafte, die die Drehung verursachen, 7, der Radius des inneren, 
r, der Radius des auBeren Zylinders, / die Hohe des inneren Zylinders. Verf. 
erlautert die graphische Auswertung der Messungen und diskutiert die erhaltenen 
Kurven. Erk. 


iH. Umstatter. Anomale Geschwindigkeitsverteilung in diinnen 
Schmierschichten. Kolloid-ZS. 54, 220—226, 1931, Nr. 2. Verf. auBert Be- 

denken gegen die Ableitung des Poiseuilleschen Gesetzes fiir den Fall, da die 
‘Dicke der Fliissigkeitsschicht vergleichbar wird mit den Molekiildimensionen. 
Da er an der Wand keine Singularitét annehmen will, sondern stetigen Ubergang 
von der Fliissigkeits- zur Wandreibung, so mu in naéchster Nahe der Wand ein 
nichtlineares Geschwindigkeitsgefalle von vorlaéufig noch unbekanntem Verlauf 
gefordert werden, entsprechend dem mit Annaherung an die Wand. wachsenden 
‘Binflu8 der Kraftfelder der Wandmolekiile. Unter Hinfiihrung des Begriffes der 
_,Klebrigkeit‘‘ (Wandreibung) werden dann Formeln zur Berechnung der »dyna- 
mischen‘‘ Zahigkeit aus der viskosimetrisch bestimmten Zahigkeit skizziert, 
wobei mit ,,dynamische‘‘ Zahigkeit eine veranderliche,: von der Wandentfernung 
_ abhangige GréBe bezeichnet wird. Verf. mifSt dann mittels eines Kapillarviskosi- 
meters die Zahigkeit verschiedener Ole und leitet aus dem Vergleich mit den 
Molekulargewichten eine halbempirische GesetzmaSigkeit fiir den Zusammenhang 
zwischen Zahigkeit, Molgewicht, Temperatur und Form der Molekiile ab. Erk. 
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Max Trautz. Die Reibung, Warmeleitung und Diffusion in Gas- 
mischungen. XIV. Die Druckabhangigkeit der Reibungskonstanten # 
und ihre Reduktion auf v = &, auf ZweierstéBe. Ann. d. Phys. (5) 8, 
797—804, 1931, Nr. 7. Der Druckkoeffizient der Reibungskonstanten 7 realer 
Gase wird gastheoretisch berechnet. Fiir kleine Drucke und nicht zu unideales | 
Gas ist 7 eine lineare Funktion des Druckes, was durch Messungen an Hg, Ng. 
und CO, bestatigt ist. Das Verfahren eignet sich zur Reduktion gemessener | 
Reibungs-, Warmeleitungs-, Diffusions- und Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten 
auf idealen Gaszustand. Blum. 


F. Geiger. Bestimmung der Zahigkeit von Olen im Tauszschen Kugel- 
fallviskosimeter. Petroleum 27, 209—214, 1931, Nr. 12. Beschreibung ver- 
schiedener Versuche, die mit dem Tauszschen Kugelfallviskosimeter ausgeftihrt 
wurden, zu dem Zweck, die MeBgenauigkeit und die Verwendungsgrenzen des 
Apparats zu bestimmen. Als MeSgenauigkeit erhalt Verf. etwa + 5°, die Versuche 
befolgen nicht die Stokes-Ladenburgsche Formel. Erk, 


G.Tammann und A.Pape. Uber scheinbare Volumanderungen des 
Ricinuséls und des Bakuer Schmieréls bei tiefen Temperaturen 
und erhéhten Drucken, verursacht durch Anwachsen der Viskositat 
und dadurch bedingte Verstopfung enger Réhren. ZS. f. anorg. Chem. 
197, 90—92, 1931, Nr. 1. Es werden die abnormen gro8en und schnell sich voll- 
ziehenden sekundéren Druckaénderungen erklart, die beim Pressen durch ein 
enges Stahlrohr mit der lichten Weite von 1,5 mm auftreten. Es zeigt sich namlich, 
da8 nach einer Drucksteigerung der Druck langsam um einen bestimmten Betrag 
der vorhergehenden Druckerhéhung absinkt, um spaéter einen unveranderlichen 
Wert zu erhalten. Diese Erscheinung wird noch verstaérkt, wenn das als Ver- 
bindung dienende Stahlrohr abgektihlt wird. Die Verhaltnisse kehren sich um, 
wenn man, ausgehend von hohen Drucken, den Druck vermindert. Als Erklarung 
fiir dieses Verhalten wird eine Kristallisation oder andere Umwandlung aus- 
geschlossen, es wird vielmehr angenommen, da8 sich in dem Rohr ein Pfropfen 
von hochviskosem O] bildet, der dem warmeren Ol, das durchgepre8t wird, erst 
nach einer gewissen Drucksteigerung nachgibt. H. Ebert. 


W.E. Joy and J. H. Wolfenden. Viscosity of Electrolytes, Nature 126, 
994— 995, 1930, Nr. 3191. Nach Dole-Falkenhagen muB8 die relative Viskositat 
von Elektrolytlésungen bei gro8en Verdiinnungen gré8er als 1 sein, woraus folgt, 
_da8 das Phaénomen der ,,negativen Viskositaét‘, welechem mi bei Lésungen 
von Kalium-Rubidium- usw. Salzen begegnet, in den sehr verdtnnten Lésungen 
verschwinden mu. Messungen, welche mit Quarz- und Glasviskosimeter (vom 
Washburn-Williams-Typus) bei 18° an verdiinnten Kaliumchloridlésungen aus- 
gefihrt wurden, zeigen, da8 dies in der Tat der Fall ist. Die mit dem Glasapparat 
gewonnenen Ergebnisse zeigen, daB von einer Konzentration unterhalb 0,025 norm. 
an die Viskositét der Lésung gré8er ist als diejenige des reinen Wassers und die 
mit dem Quarzapparat erhaltenen Resultate sind durchaus éhnlich. Bei Messungen 
von sehr verdiinnten Lésungen mittels Kapillarviskosimeter kommen méglicher- 
weise elektrokinetische Effekte zustande, welche mit der Konzentration variieren. 
L. J. Weber. 

W. R. Bousfield. Viscosity of Electrolytes. Nature 127, 129, 1931, Nr. 3195. 
‘Unter Hinweis auf eine eigene friihere Ver6éffentlichung (Trans. Chem. Soc. 107, 
1789, 1915) macht der Verf. verschiedene Bedenken gegen eine den gleichen 
Gegenstand betreffende Arbeit von W.E.Joy und J. H.Wolfenden (siehe 
vorstehendes Referat) geltend. a Erk. 
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> Winslow H. Herschel. A multiple bulb consistometer. Journ. Rheology 
1, 68— 75, 1929, Nr. 1. Bei der Bestimmung der Zahigkeit von Suspensionen oder 
plastischen Stoffen mittels eines Kapillarviskosimeters ist es zweckma Big, mit 
' veranderlichem Fliissigkeitsdruck zu arbeiten, um festzustellen, ob die unter- 
suchte Flissigkeit eine Strémungsanomalie besitzt. Verf. beschreibt ein ab- 
geandertes Ostwaldsches Kapillarviskosimeter, das an Stelle einer Erweiterung 
sechs iibereinanderliegende Erweiterungen besitzt. Der Vorteil gegentiber einem 
Burettenviskosimeter, wie es etwa Ostwald und Auerbach entwickelt haben, 
liegt darin, da8 man die einzelnen Teile des AusfluBvorganges scharfer beobachten 
kann, auSBerdem wird die Linge des Apparats verkiirzt, so daB das Temperaturbad 
kleimer gehalten werden kann. Die fiir die Auswertung der Messungen erforder- 
lichen Gleichungen werden entwickelt und die Bestimmung der Apparate- 
_ konstanten wird beschrieben. Erk, 


A. de Waele. Plastic and pseudo-plastie flow. Journ. Rheology 1, 139 
—148, 1930, Nr. 2. 


8. E. Sheppard. A communication ,,The relation of fluidity of liquids 
to temperature”. Journ. Rheology 1, 208—210, 1930, Nr. 2. Vgl. diese Ber. 
11, 1406, 1930. 


' S. E. Sheppard. The Relation of Fluidity of Liquids to Temperature. 
Journ. Rheology 1, 299, 1930, Nr.3. Bibliographische Bemerkungen. Erk. 


_ §S. Bradford Stone. The kinetic energy correction in fluid flow. Journ. 
Rheology 1, 240—249, 1930, Nr. 3. Ausgehend von dem allgemeinen Ansatz fiir 
die Schubspannungen in einer Fliissigkeit, die Verschiebungsfestigkeit besitzt, 
wird die Korrektur fiir die kinetische Energie einer Strémung in einer Kapillare 
aufgestellt. Es ergibt sich zunachst derselbe Ausdruck wie fiir eine normal zahe 
Flussigkeit, solange man die AusfluBmenge als Variable betrachtet. Fiihrt man 

- aber die Strémungsgeschwindigkeit und deren Verteilung tiber den Querschnitt 
ein, so ergibt sich eine Unbestimmtheit, da zu einer bestimmten Ausflu8menge 
mehrere Geschwindigkeitsprofile gehodren kénnen. Verf. macht dann einen will- 
kiirlichen Ansatz fiir die Geschwindigkeitsverteilung, der den physikalischen 
Bedingungen geniigt und zeigt an Hand der Lésung dieses Ansatzes, daB nur direkte 
Messungen der Geschwindigkeitsverteilung Aufschlu8 tiber die GréBe der kineti- 
schen Energie geben kénnen. Erk, 


Ronald Bulkley ‘and F. G. Bitner. A new consistometer and its applica- 
tion to greases and to oils at low temperatures. Journ. Rheology 1, 269 
— 282, 1930, Nr. 3. Das Konsistometer besteht aus zwei Behaltern zur Aufnahme 
des Versuchsstoffes, die durch eine entsprechend weite und kurze Kapillare ver- 
bunden sind. Durch Ventile und Hahne kann wahlweise einer der beiden Be- 
halter mit Druckluft versehen werden; dadurch wird in einem angeschlossenen 
Réhrensystem Quecksilber in die Héhe getrieben; durch Umstellung der Hahne 
wird der Druck in den Behaltern ausgeglichen und das Quecksilber treibt den 
 Versuchsstoff durch die Kapillare. Aus der Verschiebung des Quecksilber- 
meniskus kann die Strémungsgeschwindigkeit des Versuchsstoffes berechnet 
werden. Mit Hilfe der verschiedenen Hahne kann die Fliissigkeit beliebig oft 
durch die Kapillare getrieben werden, so da der HinfluS der mechanischen Be- 
 handlung gut verfolgt werden kann. Die Kapillaren konnen direkt ausgemessen 
oder durch dickfliissige Ole bekannter Zihigkeit geeicht werden. Verff. unter- 
suchen mit dem Gerat verschiedene Fette und Ole im Erstarrungsgebiet und 
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diskutieren die Versuchsergebnisse, die einen Aufschlu8 iiber die Bildung und 
Zerstérung der Struktur der Erstarrungsprodukte geben. Erk. 


Ronald Bulkley. Viscous flow and surface films. Bur. of Stand. Journ. of | 
Res. 6, 89—112, 1931, Nr. 1 (RP. 264). Friihere Beobachter (u. a. Wilson und 
Barnard, Journ. Ind. Eng. Chem. 14, 683 — 694, 1922) hatten die Bildung von Ad- 
hasionsschichten dadurch nachgewiesen, da§ sie die Fliissigkeiten (fette Ole oder mit | 
Fettsaure geimpfte Mineraldle) durch Kapillaren pre8ten und aus der beobachteten 
Vergré8erung des DurchfluBwiderstandes auf eine Verringerung des Stromungs- 
querschnittes schlossen. Verf. wiederholt zunachst die Versuche mit verschiedenen 
fetten und mineralischen Olen und Stahl- und Nickelkapillaren von 0,18 und 
0,13 mm Durchmesser. Wenn die Fliissigkeiten geniigend sorgfaltig filtriert 
sind, ist keine VergroéBerung des Strémungswiderstandes nachweisbar. Die Ver- 
suche werden dann ausgefiihrt mit Platin- und Glaskapillaren von 9,35 und 5,59 # 
lichter Weite und verschiedenen anderen Fliissigkeiten. Sie lassen ebenfalls keinen 
Adhasionseffekt erkennen. . Verf. berechnet aus seinen Beobachtungen, da eine 
allenfalls vorhandene Adhasionsschicht jedenfalls kleiner als 0,00002 oder 
0,00003 mm gewesen sein miiBte. Die gegenteiligen Wahrnehmungen friherer 
Beobachter fiihrt er auf Ablagerungen von festen Fremdstoffen (Staub, Fasern) 
an den Rauhigkeiten der Kapillarwande zuriick. Erk. 


Eugene C. Bingham and Richard R. Thompson. The correction in viscometry 
when using capillary tubes which have trumpet-shaped openings. 
Journ. Rheology 1, 418—423, 1930, Nr. 4. Vergleichsmessungen mit Ostwald- 
schen Viskosimetern, von denen das eine rechtwinklig abgeschnittene Kapillar- 
enden, das andere konisch verblasene besitzt, haben ergeben, da8B bei scharf ab- 
geschnittenen Enden die tibliche Art der Berechnung der Hagenbachschen 
Korrektur richtig ist. Bei verblasenen Enden darf die Hagenbachsche Korrektur 
im allgemeinen nicht vernachlassigt werden. Ihre Gré8e hangt von der Form 
der Kapillarenden ab, sie kann nach einem von den Verff. angegebenen graphischen 
Verfahren leicht ermittelt werden. Erk. 


Eugene C. Bingham. On the determination of the fluidity of water as 
a reference standard. Journ. Rheology 1, 433—438, 1930, Nr. 4. Auf der 
im Dezember 1929 in Washington abgehaltenen ersten Jahresversammlung der 
Society of Rheology wurde eine Kommission eingesetzt zur Festlegung von 
Standardwerten der Zahigkeit. Der Obmann der Kommission, Prof. E. C. 
Bingham, teilt die Zusammensetzung der Kommission und die bei der Messung 
der Zaéhigkeit von Wasser zu beachtenden Gesichtspunkte mit. Als Methode ist 
das Kapillarverfahren, als Bezugstemperatur 20° in Aussicht genommen. Erk. 
Eugene C. Bingham. The data of Poiseuille on the flow of water. 
Journ. Rheology 1, 439, 1930, Nr. 4. Mit Riicksicht darauf, daB der wertvolle 
Originalbericht Poiseuilles sehr schwer zuginglich ist, hatte Verf. in seinem 
Buche ,,Fluidity and Plasticity‘ die vollstandigen Versuchsergebnisse daraus 
abgedruckt. Dabei war eine Anzahl Druckfehler unterlaufen, die in dem vor- 
liegenden Heft berichtigt werden. Erk. 


Seiichi Higuchi. Note on the Oscillatory Motion of a Viscous Liquid 
in an Open Channel of Infinite Length. Techn. Rep. Tohoku Imp. Univ. 
9, 203—207, 1931, Nr. 4. Es wird die Bewegung einer viskosen inkompressiblen 
Flissigkeit in einem Kanal mit unendlicher Lange und mit halbkreisférmigem 
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Bettquerschnitt untersucht. Als Voraussetzung fiir die rechnerische Behandlung 
des Problems wird angenommen, da8 in der Kanalrichtung z kein Druckgefalle 
vorhanden ist, und da die Geschwindigkeit in den Richtungen senkrecht zur 
z-Achse Null ist. In der z-Richtung sollen keine auBeren Krafte wirken, auBer 
den durch eine oszillatorische Bewegung der Kanalwand hervorgerufenen Kraften.. 
Die Geschwindigkeit w in der z-Richtung ergibt sich als eine translatorische 
Wellenbewegung, die sich vom Kanalrand bis zur Kanalmitte fortpflanzt. Die 
Amplitude von w nimmt nach der Kanalmitte zu sehr schnell ab. In einem Abstand 
von 6. 10~°.r (Radius r des Kanalquerschnitts = 100 m) vom Kanalrand betragt 
‘die Amplitude nur noch 30% der Amplitude am Kanalrand. Die am Kanalrand 
wirkenden Reibungskrafte werden ebenfalls berechnet. Johannes Kluge. 


L. A. Richards. Liquid flow through porous unsaturated mediums. 
Phys. Rev. (2) 37, 461, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn eine Fliissig- 
keit von einem porésen Medium absorbiert wird und das Medium ungesattigt ist, 
so ist der Druck in der Fliissigkeit kleiner als der Atmospharendruck und durch 
die Kriimmung der Luft-Fliissigkeitsgrenze bedingt. Unter solchen Umstanden 
wird das FlieBen der Fliissigkeit durch das Medium durch Gravitation und Druck- 
gradienten innerhalb der Fliissigkeit hervorgerufen. Ebenso wie bei elektrischen 
Strémen in Metallen kann dieser Flu8 als Produkt eines Potentialgradienten 
‘und eines Leitfahigkeitsfaktors ausgedriickt werden. Im Kapillarfall ist jedoch 
die Leitfahigkeit eme Funktion des Potentials, welches seinerseits eine Funktion 
des Filiissigkeitsgehaltes des Mediums ist. Mit Hilfe besonders konstruierter 
poroser Zellen wurde das Leitvermégen bei der Leitung von Wasser durch Tone, 
Béden und Sande bei verschiedenen Potentialen gemessen. Diese Werte liefern 
eine Grundlage fiir die quantitative Untersuchung der Bewegung und Gleich- 
gewichtsverteilung von Wasser in solchen Medien. Giintherschulze. 


Dwight T. Ewing and Charles H. Spurway. The density of water adsorbed 
on silica gel. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4635—4641, 1930, Nr. 12. [S. 1332.] 


Walter Stiles and Gilbert Smithson Adair. A Note on Diffusion in Gelatin 
Gels. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 619—620, 1931, Nr. 2. .[S.1332.] | Weber. 


Josef Zahradniéek. Zwei akustische Vorlesungsversuche. Phys. ZS. 382, 
56—59, 1931, Nr. 1. Interferenz von Schallwellen wird mittels eines Quincke- 
Stefan -Interferenzrohres demonstriert: Das Interferenzrohr ist an ein in einen 
anderen Raum fiihrendes Rohr angeschaltet, in diesem Rohr befindet sich eine 
Pfeife als Schallquelle. Im Vorlesungsraum kénnen die bei verschiedener Hin- 
stellung der Verzweigung des Quincke-Stefan-Rohres auftretenden  Inter- 
ferenzerscheinungen mit einer schallempfindlichen Flamme gezeigt werden. 
Mitteilungen iiber die Messung von Resonanzkurven eines Resonators mittels 
einer Rayleighscheibe. F. Trendelenburg. 


E. T. Paris. The determination of acoustical characteristics of singly- 
resonant hot-wire microphones. Proc. Phys. Soc. 43, 72—86, 1931, Nr. 1 
(Nr. 236). Es werden Messungen tiber die akustische Leitfahigkeit und ither die 
Dampfung von Resonatoren fiir Hitzdrahtmikrophone durchgeftihrt. Die Daémp- 
-_fungskoeffizienten erwiesen sich als etwas gréBer (etwa 23%), als man sie te OE 
unter Beriicksichtigung der Reibung des viskosen Mediums (gemaS J. B. Cran dal 1, 
Theory of vibrating systems and sound, 8. 229, 1926) berechnet. Der Anteil 
der Strahlung an der Dampfung kann vernachlassigt werden. — Die experimentell 
ermittelten Werte der akustischen Leitfaihigkeit stimmen mit den theoretisch 
-berechneten Werten gut tiberein. F. Trendelenburg. 


1294 2. Mechanik 


N. W. McLachlan and G. A. V. Sowter. The Theory and Performance of 
certain Types of Modern Acoustic Apparatus for reproducing 
Speech and Music. Phil. Mag. (7) 11, 1—54, 1931, Nr. 68. Im Anschlu8 an eine 
friihere Arbeit (Phil. Mag. 7, 1011, 1929) wird die Wirkungsweise von Tauch- 
spulenlautsprechern und die Wirkungsweise elektromagnetisch angetriebener 
Lautsprecher mit groBflachigen Membranen behandelt. Das elektrische Ersatz- 
schema der elektromagnetisch angetriebenen Lautsprecher wird aufgestellt. 
Schwingungsformen von Membranen (insbesondere auch von Konusmembranen) 
sowie von an Membranen befestigten Tauchspulen werden untersucht. Aus dem 
Abstand der Knotenlinien, die sich auf den Membranen ausbilden, kann auf die 
radiale Schallgeschwindigkeit in den verschiedenen Membranen geschlossen 
werden. An einer Konusmembran ergaben sich Geschwindigkeiten, die nur etwa 
ein Fimftel derjenigen in der Luft betrugen. Oszillographische Untersuchungen 
iiber Einschwingvorgénge wurden durchgefiihrt. Am Schlu8 der Arbeit werden 
die verschiedenen Verzerrungsméglichkeiten elektrischer, magnetischer und 
akustischer Natur zusammenfassend diskutiert. F. Trendelenburg. 


Frangois Canac. Mesure des intensités sonores par la méthode des 
scintillations. Journ. de phys. et le Radium (7) 2 , 42—60, 1931, Nr. 2. Messung 
der Schallintensitaét mittels eines dem Flimmerphotometer analogen Verfahrens: 
Auf das Ohr wird abwechselnd — etwa acht bis zehn Wechsel pro Sekunde — der 
zu messende Schall und ein Schallvorgang gleicher Frequenz und einstellbarer 
Intensitat geleitet. Ist J die bekannte Intensitaét und 4J die Differenz gegentiber 
der zu messenden Intensitaét, so wird von eimer gewissen GroBe von AJ an eine 
Art von Trillern bemerkbar; ist 4J sehr klein, so verschmelzen die Téne zu einem 
einheitlichen Ganzen. Das Verfahrert ist sehr empfindlich; sorgt man dafir, dab 
der Wechsel ohne scharfen Phasensprung und chne Nebengerausche erfolgt (em 
geeigneter Wechselschalter hierzu wird beschrieben), so kann man auf einige 
Tausendstel genau die Vergleichsintensitaét einstellen. Das Verhaltnis 4J/J des 
eben hérbaren Intensitaétsunterschiedes zur Gesamtintensitét erwies sich ent- 
sprechend dem Fechnerschen Gesetz als genaéhert konstant; bei sehr kleinen 
Intensitaéten wachst es. Es ist genaéhert frequenzunabhangig. /. Trendelenburg. 


Robert H. Gault. A partial analysis of the effects of tactual-visual 
stimulation by spoken language. Journ. Frankl. Inst. 209, 437—458, 
1930, Nr. 4. Im Anschlu8 an eine frithere Veréffentlichung, ,,Hearing‘‘ trough the 
Sense organs of Touch and Vibration, Journ. Frankl. Inst. 204, 329, 1927, werden 
weitere Mitteilungen iiber die Méglichkeit, gesprochene Worte durch einen elek- 
trischen Vibrationsapparat (den Teletactor) zu erfassen, gemacht; insbesondere 
ist es fiir Taube vorteilhaft, das optische Ablesen am Munde des Sprechenden 
durch gleichzeitiges Abtasten der Kurvenform der Sprache am Teletactor zu 
untersttitzen. Die Spracherfassung bessert sich, wie statische Versuche zeigten, 
ganz erheblich, und zwar vor allen Dingen deswegen, weil die Feststellung der 
Lage der Akzentuation erleichtert wird. F'. Trendelenburg. 


R. G. Berthold. Geraéuschverhiitung an luftbewegenden Maschinen. 
Siemens-ZS. 11, 138—142, 1931, Nr. 3. Fortsetzung der Arbeit aus Siemens-ZS. 
1931, Nr. 2. Nach Aufziéhlung der Entstehungsorte und -ursachen von Maschinen: 
gerauschen Angabe von Mitteln zu ihrer Verhiitung. Diese bestehen, da Be- 
seitigung der Geréuschentstehung haufig unméglich ist, meist in Unterdriickung 
der Schallfortpflanzung durch Einschlu$ von schalldémpfenden Mitten und 
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Befestigung an reflektierenden Systemen. Auf die Ei gnung verschiedener elastischer 
Aufhangungsarten zur Reflexion von verschiedenfrequenten Vibrationen wird 
hingewiesen. Zur Abdimpfung der Higenschwingungsfahigkeit von Konstruktions- 
teilen wird Uberzug mit Gummi und ahnlichem oder schichtweiser Aufbau aus 
harten, festen und weichen, dampfenden Werkstoffen anempfohlen. Zwecks 
Beseitigung der Geréuschursachen, soweit sie auf plétzlichen Beschleunigungs- 
anderungen oder Wirbelbildungen von Luft beruhen, fiihren verschiedene kon- 
struktive MaSnahmen zum Erfolg: unter anderem erzwungene Strémungsfithrung 
in engen, parallel geschalteten Kanalen anstatt eines weiten, Vermeidung gro8er 
Hohlraume mit tiefen Eigenfrequenzen, Dampfung hoher Schallfrequenzen durch 
rauhe Wandflachen und Trennung von Schall- und Luftwegen durch Wande. 
Der praktische Erfolg solcher MaSnahmen wird durch vergleichende Schall- 
leistungsmessungen an einem alten und einem neuen, unter diesen Gesichts- 
punkten konstruierten Staubsaugermodell demonstriert. Baerwald. 


Georg vy. Békésy. Bemerkungen zur Theorie der giinstigsten Nachhall- 
dauer von Raumen. Ann. d. Phys. (5) 8, 851—873, 1931, Nr. 7. Zur Frage der 
giinstigsten Nachhalldauer von Raumen wird vornehmlich auf die psychologischen 
Grundlagen der Horsamkeit hingewiesen: Hinerseits werden vom BewuStsein 
_nur solche Erscheinungen als einheitliche aufgefaBt, deren Dauer kleiner als 
_ die sogenannte Prasenzzeit (je nach der Komplexitaét des Ereignisses etwa °/, bis 
°/,4sec) ist, andererseits kann man auf einmal immer nur ein verhaltnismaBig 
kleines Gebiet des Horfeldes, den Prasenzraum, im BewuBtsein erfassen. Alle 
auBerhalb legenden Schallquellen werden unwillkiirlich entweder in diesen verlegt 
oder unterdriickt; den Ort des Prasenzraumes pflegt man bei ruhigem Beobachten 
im Takte der Prasenzzeit zu verandern. Dauert daher der Nachhall einer Schall- 
quelle bei ihrem plotzlichen Ausschalten langer als die Prasenzzeit, so kann er 
als yon der Schaillquelle raumlich und zeitlich getrenntes Ereignis wahrgenommen 
werden. Da dies die Aufmerksamkeit ablenkt, ergibt sich fiir eine gute Akustik 
die Forderung, da bei mittelstarker Tongebung von Solodarbietungen die wirk- 
liche Nachhalldauer etwa der Prasenzzeit gleichkommt; bei sehr komplexen 
Darbietungen wie Orchesterstiicken nimmt die Prasenzzeit entsprechend zu, 
so da8 hier die wegen der im allgemeinen gr6é8eren Schalleistung langere Nachhall- 
' dauer unschadlich ist. Andererseits soll die Nachhalldauer mit Riicksicht auf 
gentigende Lautstérke und Tonbildgré8e bei Solodarbietungen nicht merklich 
kleiner als die Prasenzzeit sein. Um den Mittelwert der Prasenzzeit zu erhalten, 
_ wird ihre Abhangigkeit von verschiedenen Umstanden experimentell untersucht. 
- Durch Einsetzen der Prasenzzeit und der mittleren Schalleistung in die bekannte 
Formel fiir die Sabinesche Nachhalldauer ergeben sich deren giinstigste Werte 
in Abhangigkeit von der Raumgr68e. Werden Darbietungen nicht unmittelbar 
im gleichen Raum, sondern iiber ein Ubertragungssystem aufgenommen, so ist 
ein Wechsel des Prasenzraumes unmdglich, so daB der Nachhall eher wahr- 
genommen wird; fir Tonfilm-, Radio- und Grammophonaufnahmeréume ist 
daher die gimstigste Nachhalldauer kleiner. Baerwald. 


Thorvald Kornerup (Deutsch von P. Friedrich Paulsen). Die akustische 
Atomtheorie, angewandt auf das pythagoradische Tonsystem. Sonder- 
heft, 20 8., ohne Jahreszahl. Kopenhagen, J. Jorgensen & Co. Scheel. 


A. Steinbach. Eigenschwingungen eines Saulenfundamentes fiir 
Kraftmaschinen. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 469, 1931, Nr. 15. Es wird auszugs- 
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weise aus der Dissertation des Verf.: ,,Beitrag zur Frage der Schwingungen von 
Maschinenfundamenten, insbesondere bei Kraftmaschinen“, Darmstadt 1930, 
berichtet. Bei den praktisch vorhandenen Voraussetzungen kann man die Fun- 
damentschwingungen als Zweikérperproblem auffassen. Der eine Korper ist 
die Tischplatte zusammen mit der Maschine, der andere Kérper die Fundament- 
grundplatte. _Zwischen beiden Kérpern befinden sich die Tragstttzen, die nur 
elastische Bewegungen in der Querrichtung zulassen, wéhrend der Baugrund 
allseitig nachgiebig ist. Im allgemeinen gibt es neun Higenfrequenzen, die unter 
Verwendung der aus besonderen statischen, Versuchen bestimmten federnden 
Riickstellkrafte und Momente berechnet werden. Die berechneten Frequenzen 
stimmen auf -- 3% mit den an emem Modell der Technischen Hochschule Darm- 
stadt beobachteten Eigenfrequenzen uberein. Johannes Kluge. 


E. J. Fearn. Torsional vibration frequencies of marine Diesel in- 
stallations. Engineering 131, 420, 1931, Nr. 3402. Ein Hinweis auf eine Unter- 
suchung von Taylor (siehe Engineering 181, 259, 1931, Nr. 3397) und auf die 
von Taylor zur Lésung des vorliegenden Problems getroffenen Annahmen, die 
bei den praktisch vorkommenden Dieselmaschinenanlagen unnétig sind. Es wird 
die von Morris in seinem Buch ,,Strength of Shafts in Vibration“: angegebene 
Lésung zur Bestimmung der Drehfrequenzen einer Kurbelwelle fiir eine Diesel- 
maschine kurz zitiert. Johannes Kluge. 


Herbert Maass. Mechanische Schwingungen von Hochspannungs- 
freileitungen. Wiss. Ver. a. d. Siemens-Konzern 10, Heft 1, 152—170, 1931. 
In der Arbeit wird berichtet tiber Versuche und Beobachtungen zur Frage der 
Entstehung und des Auftretens von Freileitungsschwingungen. Freileitungen, 
besonders aus leichten Werkstoffen, schwingen haufig in einer Vertikalebene 
mit einer Amplitude von einigen Millimetern und einer Wellenlange vori mehreren 
Metern. Die Schwingungen werden durch Luftwirbelabl6sungen verursacht. 
Die Versuche wurden an emer Anzahl kurzer Modellstébe vorgenommen, die 
federnd in einem Windkanal aufgehangt wurden. Bei Resonanznahe kamen die 
Stabe in Schwingungen. Die Schwingungsfrequenz entsprach der Karmanschen 
Formel fiir die Wirbelfrequenz; danach ist die Wirbelfrequenz der Luftgeschwindig- 
keit direkt und dem Seildurchmesser umgekehrt proportional. Die auftretenden 
Krafte wachsen proportional dem Quadrat der Windgeschwindigkeit und dem 
Durchmesser des Seiles. _Wichtig ist das Auftreten einer Mitnahmeerscheinung, 
die bei einer Differenz zwischen Eigenfrequenz des schwingungsfahigen Seil- 
modelles und der Wirbelfrequenz Schwingungen mit der Eigenfrequenz hervor- 
ruft. Durch die Mitnahmeerscheinung werden die haéufigen Schwingungen, sowie 
die meist vorhandenen Schwebungen bei Hochspannungsfreileitungen erklart. 
Die Beobachtungen an Freileitungen iiber das Auftreten der Schwingungen 
erstrecken sich tiber mehrere, Monate, sie wurden in der Hauptsache an einem 
fir diesen Zweck hergestellten Aldreyhohlseil von 42mm Durchmesser durch- 
geftlhrt, daneben auch an Kupferhohlseilen und Aldreyvollseilen geringeren 
Durchmessers. Schwingungen traten wa&hrend des gréBten Teiles der Beob- 
achtungszeit auf. Sie verschwanden nur bei Windstaérken von mehr als 4 bis 
5 m/sec und bei Wind in Leitungsrichtung. Die auftretenden Amplituden sind 
als Mittelwerte, die Frequenzen in Haufigkeitskurven gegeben. In einem recht 
breiten Frequenzbereich sind die Schwingungen von Bedeutung. Das Kupfer- 
hohlseil besitzt seinem héheren Gewicht entsprechend eine geringere Schwingungs- 
neigung. Die Karmansche Formel entspricht den Beobgchtungen; sie diirfte 
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aber noch fiir schrég auftreffende Winde zu vervollstandigen sein. Die Messungen 


an dem Aldreyvollseil geringeren Durchmessers zeigen die Ubertragungsméglich- 
keit der Beobachtungsergebnisse auf andere Seile. Scheel. 


Julius Singer. Einige Bemerkungen zur Schmierung von Gleitlagern. 
Motorenbetr. u. Masch.-Schmierung 4, Nr. 3, 3—6, 1931. (Beilage zu Petroleum 
27, Nr. 12, 1931.) Es wird auf die technische Bedeutung der Fliissigkeitsreibung 
in Gleitlagern hingewiesen. Fiir die Sicherung einer geniigenden Olzufuhr sind 
besonders die Ring-, Umlauf- und Schleuderschmierung geeignet. Wo die be- 
sonderen Betriebsbedingungen keine fliissige Reibung zulassen, bewahrt sich ein 
Tropfenéler oder Dochtéler, die imstande sind, die erforderliche Olmenge in immer 
frischem Zustande zu liefern, und die in einzelnen Ausfiihrungsformen besprochen 
werden. Johannes Kluge. 


Erich Kadmer. Uber die Zylinderschmierung der Gasmaschinen. 
Motorenbetr. u. Masch.-Schmierung 4, Nr. 3, 6—11, 1931. (Beilage zu Petroleum 
27, Nr. 12, 1931.) Es wird zunachst darauf hingewiesen, dai ortsfeste und mobile 
Maschinen oft ganz verschiedene Voraussetzungen fiir die Schmierung, wie z. B. 
Wechsel der Atmosphare, besitzen. Die Wahl des Schmierédls richtet sich zur 
Erzielung eines dynamischen Schwimmens des Kolbens nach der durch Hub- 
system, Tourenzahl, Kompression usw. bedingten Erwaérmung der Zylinder. 
Fur die einzelnen Bauarten stationaérer Gasmaschinen werden die zu wahlenden 
Viskositatswerte angegeben. Fortsetzung folgt. Johannes Kluge. 


VY. ©. Richmond. The development of rigid airship construction. 
Engineering 130, 341—344, 412—414, 1930, Nr. 3374 u. 3376. Vortrag, gehalten 
auf der Sitzung der British Association in Bristol unter dem Titel ,,Airship Design 
and Construction‘*‘. Ebenda 8. 353—355, Nr. 3375. V.C. Richmond behandelt 
in seinem Vortrag die Leitsatze, die beim Bau des englischen Luftschiffes R 101 


4 grundlegend waren, in aerodynamischer und konstruktiver Hinsicht, insbesondere 


den Antrieb durch schnellaufende Schwerél-Dieselmotoren und sémtliche auf 
diesem Gebiet gemachten Versuche und Vorschlage, wie Abgasverfliissigung usw. 


- Im weiteren Verlauf der Sitzung sprachen B. N. Wallis tiber die entsprechenden 


Verhaltnisse beim Bau des Luftschiffes R 100 und W.E. Doerr iiber das Luft- 
schiff ,,Graf Zeppelin‘‘ mit dem Antrieb durch Maybach-Motoren mit Blaugas als 


' Brennstoff. In der interessanten Aussprache wurde hauptsachlich die Frage 


des Brennstoffs — Blaugas oder Schwerél — und deren verschiedene Vor- und 
Nachteile behandelt. Vogelpohl. 


James D. Tear. Maintaining direction in flight. Phys. Rev. (2) 3%, 464, 
1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Beschleunigung infolge von Kurs- 
anderungen bringen den Flugzeugkompas unter die Kinwirkung der Vertikal- 
komponente des Erdfeldes, so da®B er falsch zeigt. Nordkurs kann deshalb nicht 
ohne Zuhilfenahme anderer Mittel geflogen werden. Die durch einen elektro- 
magnetischen Kompas erzeugte Spannung ist eine Funktion des Kurswinkels 0, 
des Kursfehlers 49 und des Produkts aus Winkelgeschwindigkeit und Ge- 
schwindigkeit, oder des Winkels » gegen die Horizontale. Ein Gyroskop, dessen 


Empfindlichkeit durch den Kursrichtungsmechanismus geregelt wird, liefert eine 


Spannung, die sin 9 und cos @ proportional ist und den Beschleunigungsfehler 
kompensiert. Hin Winkelgeschwindigkeitseffekt, der unabhangig vom Kurs ist, 
kommt hinzu. Ein Nulleffekt verlangt dann eine Winkelgeschwindigkeit auf den 
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gewahlten Kurs zu, die proportional der Winkelabweichung ist, die Bedingung 
fiir aperiodisches Steuern. Die Eignung des Systems zur Aufrechterhaltung der 
Richtung in Wolken wurde durch eine Reihe von Versuchen bestatigt, bei denen 
der Radiowinkel automatisch gleich der algebraischen Summe der Spannung 
im Kompaskreis gemacht wurde. Eine gyroskopische Anordnung, deren Emp- 
findlichkeit durch einen kursregelnden Mechanismus reguliert wird, liefert eine 
Spannung, die proportional sin g und cos @ ist und den Beschleunigungsfehler 
kompensiert. Giintherschulze. 


3. Warme 


Rudolf Hase. Some studies in pyrometry and on the radiation pro- 
perties of heated metals. Proc. Phys. Soc. 43, 212—216, 1931, Nr. 2 (Nr. 2372) 
Es wird auf die Schwierigkeiten technischer, radiometrischer Temperaturmessung 
hingewiesen, die sich bei der Pyrometrierung fester und fliissiger Metalle ins- 
besondere durch die Oxydschichten ergeben. Hisenoxyd lést sich bei etwa 1350° C 
von seiner Unterlage ab; fliissiges Eisen, dessen Emissionskoeffizient 0,35 ist, 
zeigt schon unmittelbar nach dem Austritt aus dem Ofen infolge der Oxydation 
fast vollkommene Schwarze. Fir blankes Eisen und Nickel werden in bekannten 
Bezeichnungen die folgenden Beziehungen angegeben: 
log Emax = 6 log T — 17,5 (Nickel) 
log Enax = 6 log T — 17,0 (Hisen). 

Die zugehérigen spektralen Messungen sind in Stahl und Eisen 1930 beschrieben. 

. Hermann Schmidt. 
T. J. B. Stier. A cooling unit for low temperature thermostate. Science 
(N. 8.) 78, 288—289, 1931, Nr. 1889. Der SO,-Kompressionsapparat sollte nur 
dann zur Herstellung von Temperaturen, die zwischen 0° und der Zimmer- 
temperatur liegen, Verwendung finden, wenn es sich um Versuche im Laboratorium 
handelt, bei denen man auf den Thermostaten keine Aufmerksamkeit verwenden 
kann. Verf. schlagt jedoch fiir Versuche, bei denen man den Thermostaten beob- 
achten kann, eine Apparatur vor, die wegen ihrer Billigkeit und der Bestaéndigkeit 
der Temperaturregulierung ersterer vorzuziehen ist. Konstruktionseinzelheiten gehen 
aus einer Abbildung hervor. Der Ausgu8 eines KupferabfluBrohres ist mittels Kupfer 
verschlossen. Darauf befindet sich ein mit Hisstiicken gefiillter Linoleumtrichter. 
Die wallnuBgroBen Hisstiicke, die ungefahr alle 114 Stunden erneuert werden 
miissen, werden in schneller Bewegung gehalten. Mittels eines Kolbensystems 
wird der konische Teil des AbfluBrohres in ein Wasserbad versenkt. Durch Ver- 
suche ergibt sich eine ganz bestimmte Einstellung, in welcher Luft und Wasser- 
temperatur sich anemander ausgleichen. Man kann die Temperatur des Thermo- 


staten so regulieren, daf man mittels eines Quecksilber-Thermoregulators eine 
konstante Temperatur erhalt. 


Steinberg. 
Francis 0. Schmitt and Otto H. A. Schmitt. A vacuum tube method of 
temperature control. Science (N. 8.) 73, 289—290, 1931, Nr. 1889. Die Ver- 
wendung eines Relaissystems im Laboratorium zur Regulierung der Wasserbad- 
temperatur ist aus den verschiedensten Griinden, von denen diejenigen der wieder- 
holten Beschédigung des Relaiskontaktes und der Verunreinigung der Queck- 

'silberoberflache des Thermoregulators infolge Durchgangs relativ starker Stréme 
die geringsten sind, eine dauernde Quelle des Argers gewesen. Um diese Schwierig- 
keiten zu beseitigen, wurde von Verff. ein Vakuumroéhrenrelais erfunden, welches 
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dem elektromagnetischen Relais in jeder Beziehung itiberlegen ist. Zur Vermei- 
dung der relativ hohen Stréme ist die neue Thyratronregulatorréhre ver- 
wandt worden, deren Lebensdauer ungefahr 1000 Stunden betragt (Type F-G-27, 
hergestellt von der General Electric Company). Es ist eine Quecksilberdampf- 
réhre, welche imstande ist, einen Strom zu regeln von 5 Amp. mittels eines Schutz- 
gitters, in welchem ein Strom von 0,1 mA flieBt. Bei Einschalten eines Toluol- 
Quecksilberregulators in den Gitterkreis der Thyratroneinheit wird der durch 
die Quecksilberoberflache flieBende Strom auf das Tausendfache reduziert. Bei 
den Versuchen ergab es sich, da man mittels der rektifizierenden Higenschaften 
des Thyratrons die Laboratoriumaufspeicherungsbatterien laden konnte. Man 
erzielt dieses durch Einschalten der Batterien in den Stromkreis, so da& die 
Kathode der Batterie mit dem Metall verbunden ist. Bei Anwendung eines groBen 
nicht isolierten Metallwasserbades konnten Verff. bei Versuchen, die beispielsweise 
einen ganzen Tag dauerten, eine Temperaturregulierung von mindestens 0,005° C 
erzielen, dagegen bei gut isoliertem Wasserbad sogar bis 0,001° C. Steinberg. 


H. Mé6hl. Warme-Ausdehnungsmessungen an gebrannten Steingut- 
massen zur Verhtitung von Haarrissen. (Mit Hilfe des ,,Technischen 
Dilatometers** nach Chevenard.) Sprechsaal 64, 241—243, 259—261, 1931, 
Nr. 13 u. [4. Es wird auf einen registrierenden Ausdehnungsapparat fiir einen 
Temperaturbereich von 10 bis 1000° hingewiesen (s. Oberhoffer und Daweke, 
Stahl u. Eisen 43, 242, 1923). Das zu untersuchende Material wird in einem Quarz- 
rohr erhitzt, von dem aus durch Hebeliibertragung auf eine rotierende Trommel 
aufgespeichert wird. Die Temperatur wird auf Grund der bekannten Ausdehnung 
eines Stabes. der direkt neben dem Versuchssttick liegt, bestimmt. Die Aus- 
dehnungskoeffizienten fiir verschiedene Kaoline, Tone und Glasuren werden 
angegeben, z. B. bei: 


0C Hohburger | -watlwitzer Ton | MeiBener Ton 
Kaolin : 


200 | 3,75.10-8 | 5,60.10-* | 6,80. 10-8 


400 | 5,05 8,00 9,05 
575 || 25,50 31,00 20,50 
625 || 450 | | 4,05 4,00 
800 | 3,00 2,20 2,35 


An Hand einer Reihe von Beispielen wird die Bedeutung der Ausdehnungsmessung 
fir die Verhiitung der HaarriBgefahr bei Steingut, sowie Richtlinien zur Her- 
stellung von Massen mit passendem Ausdehnungskoeffizienten zu verschiedenen 
Glasuren -besprochen. H. Ebert. 


F. Michel. Strémungserregte Resonanzschwingungen von Thermo- 
meterhiilsen. Me®Stechnik 7, 59—63, 1931, Nr. 3. Es werden Griinde fur die 
beim AbreiBen einer Heifidampfthermometerhiilse beobachteten Erscheimungen 
gesucht. Es ist wahrscheinlich, da die periodische Wirbelablosung hinter der 
Hiilse die Ursache der Resonanzspannungen ist. Verf. zeigt eien Weg, weligstens 
groBenordnungsmaBig die Vorgange vorausberechnen zu kénnen. Bei Erorterung 
dieser Losungen bietet sich Gelegenheit, ber empfehlenswerte Formen der Hiilsen 
und deren zweckentsprechenden Einbau einiges zu sagen. H. Hbert. 


Wilhelm Liesegang und Werner Winkhaus. Uber die Anwendung von Tem- 


peratur-MeBgeraéten und Abgaspriifern an Siemens-Martin-Ofen. 


Arch. f. d. Eisenhiittenw. 4, 421—429, 1931, Nr. 9. Auszug in Stahl u. Hisen 
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51, 497 —498, 1931, Nr. 16. Beschreibung einer fiir die Messung unter 
schwierigen Betriebsverhaltnissen notwendigen Schutzeinrichtung fir Gesamt- 
strahlungspyrometer mit wassergekthltem Peilrohr und einer besonderen - 
Gaszufiihrung zum Schutze der Instrumentlinse. Die Strahlung der Luft- 
kammer eines Siemens-Martin-Ofens ergab sich bei spektraler Untersuchung 
als nahezu schwarz. Messung der Gastemperatur in der Kammer mit 
einem sogenannten Durchflu8pyrometer mit Nickel-Chrom-Thermoelementen. 
Differenzen zwischen der Gesamtstrahlungstemperatur der Kammer und der 
Gastemperatur bis 100°C. Die Temperaturschwankungen der Kammer beim 
Umschalten von Frisch- auf Abgas betrugen je nach der Lage der MeBstelle 200 
bis 300° C. Abgasanalyse in den Ziigen des Ofens mit besonderer wassergekuhlter 
Gasentnahmeeinrichtung mit keramischem Filter. Angabe der MeS stellen und 
der MeBverfahren, die sich aus umfangreichen Betriebsversuchen als notwendig 
fiir die warmetechnische Uberwachung des Siemens-Martin-Ofens ergeben haben. 

Hermann Schmidt. 
Raymond Davis and K. 8. Gibson. Filters for the reproduction of sun- 
light and daylight and the determination of color temperature. 
Mise. Publ. Nr. 114, 165 S., 1931. Die umfangreiche Arbeit gibt fiir ee Reihe von 
Flissigkeitsfiltern, die aus Chemikalien von geniigender Reprodyzierbarkeit 
zusammengestellt sind, samtliche notwendigen Daten, wie Durchlassigkeitskurve, 
Farbtemperatur, wenn Strahlung gegebener Farbtemperatur auf das Filter fallt, 
photometrische Gesamtdurchlassigkeit usw. Die Filter eignen sich fiir sensi- 
tometrische, kolorimetrische und photometrische Zwecke. Samtliche notwendigen 
Daten tiber Haltbarkeit, Temperaturkoeffizient usw. tiber diese Filter sind ge- 
geben. Ferner enthalt die Arbeit die Lage der schwarzen Strahlung im absoluten 
Farbendreieck von 20 zu 20°. Die Eilterdaten sind iibersichtlich in 33 Figuren 
und 64 Tabellen zusammengestellt. Dziobek. 


P. Vernotte et A. Jeufroy. Méthode simple de mesure de la chaleur 
spécifique d’un corps solide a la température ordinaire. Application 
au glucinium. C. R. 192, 612—614, 1931, Nr. 10. Verff. untersuchen kritisch 
die bei der Bestimmung der spezifischen Warmen fester K6rper nach der Misch- 
methode auftretenden Fehlerquellen: Unsicherheit der Temperatur des festen 
K6rpers im Augenblick des EKintauchens ins Kalorimeter, die thermische Isolation 
des Kalorimeters, Warmeverluste durch Verdampfen des Wassers des Kalorimeters, 
und geben eine Methode an, die dies vermeidet und die auch ohne Korrektur recht 
genaue Werte liefert, eine Korrektur andererseits aber sehr sicher durchfiihren 
14Bt: Man halt den zu untersuchenden Kérper in einem Metaillgefa8 bei Zimmer- 
temperatur (Konstanthalten der Temperatur des Zimmers!) und 148t ihn dann 
unter dauernder Beobachtung der Temperatur bis zum Augenblick des Einwerfens 
in das Kalorimeter fallen, das Wasser von 1 bis 2°C enthalt. Die Temperatur 
nach dem Hintauchen bleibt unter Zimmertemperatur, so da ein merklicher 
Warmeaustausch von Kalorimeter und Umgebung nicht stattfindet. Ohne Korrek- 
tur erhalt man so einen sehr guten Néherungswert. Die, allerdings sehr geringe. 
Korrektur 1a8t sich anbringen, indem man die Messung mit einem K6rper wieder- 
holt, dessen spezifische Warme, die genau bekannt sein muB, in der Nahe der des 
za untersuchenden liegt, wobei weiter darauf zu achten ist, da die experimentellen 
Bedingungen (Volumen und Anfangstemperatur der beiden Korper, Wassermenge 
des Kalorimeters, Wassertemperatur, Versuchsdauer) in beiden Fallen genau 
dieselben sind. Diese Methode wurde auf die Bestimmung der spezifischen Warme 
von Glycin angewandt. Als Vergleichskérper diente eine Mischung von Wasser 
und Quecksilber. Gefunden wurde 0,397 g cal/Grad. ‘ Staude. 
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E. Lange und J.Monheim. Uber elektrolytische Peltierwarmen und 
ihre Messung mittels isotherm-adiabatischer Differentialkalori- 
metrie. ZS. f. phys. Chem. (A) 150, 177—202, 1930, Nr. 3/4. [S. 1364.] Moser. 


Horst Seekamp. Uber die Messung wahrer spezifischer Warmen fester 
und fliissiger Metalle bei hohen Temperaturen. ZS. f. anorg. Chem. 
195, 345—365, 1931, Nr. 4. I. Feste Metalle. Zur Messung der wahren spezi- 
fischen Warme bei hohen Temperaturen wird dem zylindrischen Versuchskérper, 
der sich im Hochvakuum in einem Strahlungsofen befindet, die zur Erwarmung 
erforderliche Energie durch die Warmestrahlung einer in einem Hohlraum des 
Versuchskérpers ausgespannten Wolframwendel zugefiihrt. Temperaturgang 
des Versuchskérpers und Strahlungsenergie der Wendel werden elektrisch gemessen. 
Da die Fehlerquellen der Anordnung in Warmeverlust durch Ableitung an den 
Zuleitungsdréhten und in unzureichendem Warmekontakt zwischen Versuchs- 
korper und Thermoelement liegen, wird durch Benutzung eines Wendelsystems, 
das in einer Reihe von Bohrungen im Versuchskérper angebracht wurde, eine 
mdoglichste Verkiirzung der Heizzeit (15 bis 20 Sekunden) erzielt, der Warmekontakt 
an den Enden der Wendel durch Verwendung von Quarzréhrchen gesichert und 
die Thermoelementdraéhte im Versuchsk6érper eingekeilt. Zur Ermittlung einer 
spezifischen Warme miissen Heizstrom, Heizspannung, Heizdauer, Temperatur- 
differenz und Masse des geheizten Kérpers bestimmt werden. Die Temperatur- 
messung erfolgte mit einem Kupfer-Konstantan-Thermoelement, die Versuchs- 
k6orper hatten Gewichte von 70 bis 15g mit einer Warmekapazitét von 5 bis 
7 cal/Grad. Die Genauigkeit der Methode wird mit etwa 1% angegeben. Es wurden 
die folgenden wahren spezifischen Warmen gemessen. 


} 180 | 1000 2000 | 3000 4000 | 5000 | 6000 | 7000 
Cu . . . | 0,0908 | 0,0938 | 0,0968 “0.0094 0,1017 | 0,1040 | 0,1064 | 0,1088 
Al... || 0,208 | 0,224 | 0,235 | 0,241 | 0,249 | 0,264 | 0,290 
Me... || 0,242 | 0255 | 0267 | 0,276 | 0,287 | 0,299 


Kupfer: Vakuumgeschmolzenes Elektrolytkupfer von W.C. Heraeus. Es zeigte 
sich guter Anschlu8 an die vorhandenen Werte. Aluminium: Mit 0,21% Fe 
und 0,10% Si. Nur bis 400° wurde Ubereinstimmung mit anderen Werten ge- 
funden. Bei 400° zeigt sich ein Wendepunkt, der fiir reell gehalten wird. Magne- 
sium: Summe aller Verunreinigungen 0,08%. Starke Verdampfung bereits bei 
500°. Die Kurve scheint einen ganz schwachen Wendepunkt zu haben. II. Fliissige 
Metalle. Es wird das gleiche MeBprinzip verwandt. Die Wendel wird mit einer 
sehr diimnen Schicht eines isolierenden Porzellankittes (Austernschalenpulver, 
mit Wasserglas zu einem feinen Brei angeruhrt) tberzogen und direkt in das 
fliissige Metall eingetaucht, das sich in einem Metalltiegel befindet, dessen Tem- 
peratur durch ein Kupfer-Konstantan-Thermoelement gemessen wurde. Fir 
' Thallium erwies sich Eisen oder Aluminium als GefaiSmaterial verwendbar. Die 


Ergebnisse der Messungen waren: 


| 189 280 | 500 | Loge / 200° | 2200 2309 | 2609 | 2909 
1, fest . . | 0,0316 | 0,0817 | 0,0321 | 0,0353 | 0,0359 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,039 
i islan sige ee te 9 a co apeamormngtes C 
| 300° | 3600 | P 400° 5009 
TL flissig. .| 0,0406 | 0,0400 | 0,400 0,0411 
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Thallium von E. Merck, im Vakuum umgeschmolzen und dureh Kapillaren 
gegossen. Der Umwandlungspunkt der Umwandlung Tly — Tl; wurde zu 
226,79 C gefunden, die Umwandlungswarme zu 98 cal/g-Atom. Die Genauigkeit 
der Methode fiir fliissige Metalle wird mit 3% angegeben. Proskauer. 


R. B. Vallender and E. P. Perman. Vapour pressure and heat of 
dilution. Part VIII. Heat of dilution of cane sugar in aqueous 
solution and of urea and calcium chloride in alcoholic solution. 
Trans. Faraday Soc. 27, 124—135, 1931, Nr. 3. Nach der Methode von 
Harrison und Perman (Trans. Faraday Soc. 23, 7, 1927) wird mit einigen 
kleinen Modifikationen zur Erfassung der beim Riihren auftretenden Reibungs- 
warme die Verdiinnungswaérme von Rohrzucker in Wasser und von Harnstoff 
und Calciumchlorid in Athylalkohol zwischen 0 und 80° und iiber ein méglichst 
weites Konzentrationsgebiet bestimmt. Rohrzucker ergab sehr kleine negative 
Verdiinnungswérmen, niemals héher als 3 cal/g Wasser. Die Warme—Konzen- 
trationskurven fiir 20, 40, 60 und 80° schneiden sich fast alle im gleichen Punkt 
von 62 bis 63° und etwa 1,7 cal. Die Temperaturabhangigkeit der Verdiinnungs- 
warme ist sehr gering. Die Warme-Temperaturkurve zeigt zwischen 0 uhd 20° 
bei niederen Konzentrationen eine schwache Kriimmung und dann einen ziemlich 
geradlinigen Verlauf bis 80°; bei hGheren Konzentrationen wird die Kurve zwischen 
0 und 20° und etwas tiber 20° hinaus steiler, um schlieBlich horizontal in 80° ein- 
zumiinden. Bei 62,5°% zeigt sich ein Minimum, nach dem die Kurve steil ansteigt. 
Harnstoffvon Hopkin und Williams reinst tiber Phosphorpentoxyd getrocknet, 
Schmelzpunkt 132,0°C. Die Verdiinnungswaérmen sind alle positiv und tiber- 
stiegen nie 0,45 cal/g Alkohol. Calciumchlorid ,,Kahlbaum mittlere Kérnung™. 
Die Verdiinnungswérmen waren alle negativ und wesentlich héher (bis 13,30 eal/g 
Alkohol) und den der entsprechenden wasserigen Losung sehr ahnlich. Die Warme- 
Konzentrationskurven liegen dicht beiemander. Die Genauigkeit der Messung fir 
Calciumchlorid und konzentriertere Rohrzuckerlésungen wird mit 1 bis 2% an- 
gegeben, fiir verdiinnte Rohrzuckerlésungen und fiir Harnstoff als etwas geringer. 
Nach der Kirchhoffschen Gleichung werden aus den Dampfdrucken die Ver- 
diinnungswérmen fiir die entsprechenden Lésungen berechnet. Fiir Harnstoff 
und Calciumchlorid war die Ubereinstimmung mit den Messungen gut, fiir Rohr- 
zucker zeigen sich Abweichungen. Aus den Verdiinnungswarmen fiir Rohrzucker 
werden die osmotischen Drucke nach einer Gleichung von Porter (Trans. Faraday 
Soc. 18, 131, 1917) berechnet. Die Ubereinstimmung mit anderweitig gemessenen 
Werten ist gut. Proskauer. 


Ch. Marie et Ch. Haenny. Etude de la pile ammoniac-oxygéne. For- 
mation de nitrate et de nitrite. Journ. chim. phys. 28, 49—50, 1931, Nr. 1. 
(Soc. chim. phys.) [S. 1360.] v. Steinwehr. 


V. E. Cosslett and W. E. Garner. The critical pressure of ignition of dry 
and ,,wet mixtures of carbon monoxide and oxygen. Trans. Faraday 
Soe. 26, 190—195, 1930, Nr. 4. In einer Arbeit von Gomm und Garner (Trans. 
Faraday Soc. 24, 470, 1928) war gezeigt worden, da®B die untere Druckgrenze 
fiir die Entziindung des trockenen 2 CO + O,-Gemisches durch Hinzufiigen von 
Wasserdampf kaum beeinflu8t wird, was gegeniiber dem starken Einflu8 von 
Wasserdampf auf die Flammengeschwindigkeit unerwartet war und daher zum 
weiteren eingehenden Studium aufforderte, zumal der ganze Verlauf des Tem- 
peratur-Zimdungsgrenzdruckdiagramms neuerdings von Sagulin, Semenoff, 
Kopp und Kowalsky [ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 307, 1930] untersucht wurde 
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und die hierbei festgestellte untere Druckgrenze fiir jede Temperatur in ihrer 
Abhangigkeit von den Versuchsbedingungen noch weiterer Untersuchung bedarf. 
Bei der vorliegenden Untersuchung wird nun go verfahren, daB in das Ver- 
brennungsrohr aus Quarz fiir jede der eingestellten Temperaturen verschiedene 
bestimmte Volumina des Gasgemisches eingeleitet werden und durch Beobachtung 
des Druckes mit einem H,8O,-Manometer nach 1, 2 und 4 Minuten der sich ein- 
stellende Enddruck bestimmt wird. Dieser weicht erst bei einem bestimmten 
Volumen merklich und plétzlich von dem Druck ab, der sich bei Beschickung des 
Rohres mit einem gleichen Volumen Luft einstellt. Dieser Punkt ist also die 
untere Entziindungsdruckgrenze fiir die Temperatur. Die Bestimmungen zeigen, 
da dieser untere Entziindungsdruck nur wenig vom Wassergehalt der Mischung 
abhangt. Dagegen sind die Restdrucke bei der stets unvollstaéndigen Verbrennung 
fur trockene Mischungen 2 CO + O, stets gréfer als fiir mit H,O gesattigte und 
fir letztere nahezu unabhangig vom Anfangsdruck. Die Versuche mit ,,Ver- 
giftung’ der GefaéBwande durch Beschickung des Rohres mit verschiedenen 
Luftmengen nach jeder der vorher besprochenen Bestimmungen zeigen, daB die 
Restdrucke sehr von dem Zustand der Oberflache abhaéngen und daB die Fahigkeit 
der Oberflache zum Abbruch der Reaktionsketten durch die Behandlung mit 
Luft ungiinstig beeinflu8t wird. Erst durch Evakuieren und Erhitzen auf 900° 
wird diese wieder hergestellt, so daS die Reaktion vor vollstaéndiger Verbrennung 
endigt. Bollé. 


P. Lafitte et M. Patry. Sur la détonation des explosifs solides. C.R. 191, 
1335— 1337, 1930, Nr. 25. In Erweiterung der friitheren Versuche zur photo- 
graphischen Registrierung der Detonationswelle fester Sprengstoffe und der 
von der Detonation erzeugten LuftstoBwelle haben die Verff. nicht nur die Phano- 
mene mit ihrem Higenlicht aufgenommen, sondern auch durch Beleuchtung 
des an die Sprengstoffsaule angrenzenden Rohres mit einer starken Lichtquelle 
die optische Triibung der in dem Rohr eingeschlossenen Luft durch die Luft- 
stoBwelle registriert. Zur Vermeidung optischer St6rungen haben sie dabei das 
Glasrohr zwischen zwei mit einem 1mm breiten Spalt versehene Stahlplatten 
so gestellt, daB8 die horizontalen Spalte und die Rohrachse in derselben Ebene 
lagen. Bei Verwendung von Glasrohren haben sie hierbei nun festgestellt, daB 
sich durch deren Wande ein Phiéinomen (mit 6000 bis 7000 m/sec bei Dynamit 
als Sprengstoff von der Dichte 1,1) fortpflanzt, das die Wande optisch trtibt 
oder auch fast undurchlassig macht. Das Phanomen tritt auch in einer dicken 
Glasplatte mit parallelen Wanden auf, wenn eine die Platte beriihrende Spreng- 
kapsel detoniert. Bei Cellophanrohren oder mit Spalt versehenen Stahlrohren 
bleibt es aus. Beleuchtet man ein eine 1,5 g-Knallquecksilbersprengkapsel ent- 
haltendes Rohr 32cm von der Sprengkapsel entfernt auf eine gewisse Breite, 
so erhalt man auf dem senkrecht zur Rohrachse bewegten Film einen entsprechend 
breiten geschwarzten Streifen, der aber durch seine schrage Begrenzungslinie 
die Fortpflanzung der optischen Undurchlassigkeit des Glases bei Detonation 
der Sprengkapsel anzeigt (7000 m/sec). Um daher die LuftstoSwelle selbst zu 
registrieren, verwenden die Verff. mit horizontalen Spalten versehene Metallrohre. 
Hierbei erhalt man dann eine Trennung der LuftstoBwelle von den leuchtenden 
Gasschwaden, die sich nur anfangs mit der gleichen Geschwindigkeit wie die 
LuftstoBwelle (7000 m/sec bei Dynamit von der Dichte 1,1) fortpflanzen, aber in 
60 cm Abstand vom Ende der Sprengstoffséule auf 1750 m/sec abgebremst sind, 
wahrend die LuftstoBwelle noch 2300 m/sec Geschwindigkeit besitzt. Bollé. 


Keiji Yamaguchi and Sakuichi Togino. Experimental Study of Annealing 
of Metals by a New Differential Dilatometer. 11. Bull. Inst. Phys. 
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Chem. Res. 9, 329—338, 1930, Nr. 5 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 13, Nr. 243/244, 1930) 9, 33—34, 1930, Nr. 5 (englisch). 
Der vorliegende zweite Teil der Untersuchungen der Verff. iiber die Ausdehnung 
kalt bearbeiteter Metalle beschaftigt sich besonders mit Aluminium. Dabei er- 
scheinen folgende Ergebnisse: 1. Im Erweichungsgebiet findet eine irreversible 
Kontraktion statt, die man auch als Dichtezunahme auffassen und durch das 
Nachlassen der inneren Spannungen deuten kann. 2. Unmittelbar vor Begin 
der Rekristallisation erfolgt eine Dehnung, der bei beginnender Rekristallisation 
eine Kontraktion folgt. Diese Anderung ist reversibel. 3. Zwischen dem Er- 
weichungspunkt und der Rekristallisationstemperatur besteht kem direkter 
Zusammenhang. Sewg. 


L. J. Gillespie and J. A. Beattie. The Thermodynamic Treatment of 
Chemical Equilibria in Systems Composed of Real Gases. Il. A Re- 
lation for the Heat of Reaction Applied to the Ammonia Synthesis 
Reaction. The Energy and Entropy Constants of Ammonia. A Cor- 
rection. Phys. Rev. (2) 87, 655, 1931, Nr. 5. Eine Berichtigung der Zahlenwerte 
fiir Ammoniak einer vorhergehenden Arbeit (Phys. Rev. 36, 1008, 1930; diese 
Ber. 8.371). Fiir die Entropiekonstante des Ammoniaks ergibt sich danach 
— 22,9809 cal/?C/Mol. Proskauer. 


Mile 0. Hun. Contribution a l’étude ébullioscopique des complexes 
formés par les halogénures de cadmium et les halogénures alcalins 
correspondants. C. R. 192, 355—356, 1931, Nr. 6. Es wurden ebullioskopische 
Untersuchungen iiber Doppelsalze von Cadmiumchlorid und Alkalihalogeniden, 
insbesondere Ammoniumchlorid, -bromid und -jodid durchgefiihrt. Durch Ver- 
schiebung der Konzentrationen und Aufnahme der ebullioskopischen Kurven 
konnte die Existenz der Komplexsalze (NH,),(CdCl,), (NH,)s(CdBr,) und 
(NH,)2 (CdJ,) nachgewiesen werden. Briickner. 


Torajiré Ishiwara. On the Equilibrium Diagrams of the Aluminium- 
Manganese, Copper-Manganese and Iron-Manganese Systems. Se. 
Rep. Téhoku Imp. Univ. 19, 499—519, 1930, Nr. 5. Als Vorbereitung zur Unter- 
suchung ternérer Systeme mit der Komponente Mangan hat der Verf. zunachst 
die fiir seine Forschungen als Grundlage vorgesehenen binéren Systeme Al—Mn, 
Cu—Mn und Fe—Mn untersucht bzw. nachgepriift. Dabei hat sich ergeben, 
da8 die bereits bekannten Diagramme dieser drei Zweistoffsysteme korrektur-_ 
bediirftig sind. Seine Ausgangsstoffe waren Aluminium mit 99,5°% Al, Elektrolyt-— 
kupfer, Elektrolyteisen, Armcoeisen und Mangan mit 98 bis 96 (?)° Mn. Seine 
Untersuchungsergebnisse wurden ermittelt aus thermischen Analysen, metall- 
mikroskopischen Bildern, elektrischen Widerstandsmessungen, dilatometrischen 
und magnetischen Priifungen, sowie Rockwellhartemessungen. In einzelnen 
Fallen wurden noch Réntgen-Feinstrukturuntersuchungen vorgenommen. Die 
Ergebnisse aller dieser verschiedenartigen Untersuchungsverfahren wurden 
summarisch fiir alle drei genannten Systeme leicht tiberschaubar graphisch dar- 
gestellt. Fiir das System Al—Mn ergaben sich Werte, die zu einem anderen 
Zustandsdiagramm als von Hindrichs ermittelt (ZS. f. anorg. Chem. 59, 444ff., 
1908) fihren. Die Untersuchung des Systems Cu—Mn ergab erhebliche Ab- 
weichungen von den Ergebnissen Wologdines (Rev. de Mét. 4, 25ff., 1907), 
dagegen teilweise Ubereinstimmungen mit den Werten von Zeme zuzny, 
Urasov und Rykowskow (Ann. d. St. Petersburger Polyt. Inst. 8, 29ff., 1907), 
noch bessere Ubereinstimmungen mit den Ergebnissen vgn Sahmen (ZS. f. 
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anorg. Chem. 57, 23ff., 1908). Im AnschluB an die anderen Untersuchungen von 
Levin und Tammann (ZS. f.anorg. Chem. 47, 141ff., 1905), Riimelin und Fick 
(Ferrum 12, 41ff., 1914/15), sowie Esser und Oberhoffer (diese Ber. 7, 106ff., 
1926) beschrankte der Verf. seine Arbeiten auf die Erfassung der festen Phasen 
des Systems Fe—Mn. H. Reininger. 


0. Ruff, F. Ebert und H. v. Wartenberg. Schmelzdiagramme des Systems 
Zirkondioxyd—Berylliumoxyd. ZS. f. anorg. Chem. 196, 335—336, 1931, 
Nr. 3. Untersuchungen iiber das Schmelzpunktsdiagramm von Zirkondioxyd 
und Berylliumoxyd ergaben keine Anzeichen fiir eine Verbindung, sondern nur 
eine eutektische Linie, wahrend der eine Verf. (v. Wartenber g) friither eine Ver- 
bindung 3 BeO,ZrO, mit einem Schmelzpunkt bei ungefahr 2300°C gefunden 
zu haben meinte. Diese Ergebnisse wurden durch réntgenographische Aufnahmen 
bestatigt. Tingwaldt. 


Charles Edwin Teeter, Jr. The free energy of formation of thallium 
amalgams. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 1180—1181, 1931, Nr. 3. Verf. hat 
eine Kurve berechnet fiir das System Thallium— Quecksilber, die die allgemeine 
Form der Kurve fiir die Schnittpunkte von freier Energie mit den 20°-Isothermen 
im Freie Energie-Temperatur-Zusammensetzung-Raum darstellt. Unter Zugrunde- 
legung der Daten von Richards: und: Daniels. (Journ. Amer. Chem. Soc. 41, 
1732, 1919), Lewis und Randall (ebenda 48, 233, 1921), Richards und Smyth 
(ebenda 44, 524, 1922) berechnet Verf. dann mittels einer Methode, die in ihren 
Einzelheiten noch ver6dffentlicht werden soll, die freie Energie der Bildung von 
Thalliumamalgam aus den Elementen. Diese freie Energie ist eine lineare Funktion 
der Molenbriiche und der partiellen molaren freien Energie von Thallium und 
Quecksilber im amalgamierten und freien Zustand. In Unkenntnis dieser Energie 
von festem Thallium und fliissigem Quecksilber hat die wahre freie Energie nicht 
ermittelt werden kénnen. Doch geht die Kurve hierfiir aus der des Verf. durch 
eine Transformation (,,shear‘‘) hervor. Die Kurve (Ordinate: freie Energie der 
Bildung pro Mol Amalgam, Abszisse: Molenbruch) besteht aus zwei geraden 
Asten, die die Tangenten an die freien Kurven der Energie der zwei Phasen dar- 
stellen, die in diesem Gebiet im Gleichgewicht sind. Bei dem Molenbruch 0,282 
- besteht ein Minimum der Kurve entsprechend Tl,Hg;, das wahrscheinlich nur im 
fliissigen Zustand existiert. Staude. 


_E. Rineck. Sur une transformation allotropique du calcium a l'état 
solide. C. R. 192, 421—423, 1931, Nr. 7. Erhitzungs- und Abkihlungskurven 
des metallischen Calciums zeigen bei 450°C einen Knickpunkt. Dieser wird auf 
das Bestehen von zwei allotropen Modifikationen des Calciums zuriickgefihrt: 
a-Calcium, bestaéndig unterhalb 450°, f-Calcium, bestandig zwischen 450 und 
848°, dem Schmelzpunkt des Calciums. Der Umwandlungspunkt bei der Ab- 
_kiihlung lag in jedem Falle bei 449°, beim Erwarmen bei 452°. In gleichem MaBe 
 yerdndert sich der elektrische Widerstand des Calciums, dieser wurde bestimmt 
bei etwa 450° zu dp/dT «-Calcium = 5,78 . 10-8, dp/dT B-Calcium = 1,28. 10~°. 
Brickner. 

Nikolai Gerasimov. Uber die Mischungskontraktion von Flissigkeiten. 
Phys. ZS. 32, 226—229, 1931, Nr. 5. Fast das ganze Volumen, das von. einer 
_ Fliissigkeit eingenommen wird, entspricht dem Wert SOL der von der GréBe der 
_ Molekiile abhangig ist und in manchen Fallen, wie bei Quecksilber, beinahe gleich 
‘dem Volumen des festen Stoffes ist. Der Effekt der Kontraktion zweier Flussig- 
_keiten 148t sich durch das Beispiel des Mischens von feinem und grobem Schrot, 
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wobei die Summe der Volumina der Komponenten vor der Mischung gréBer ist, 
erklaren. Im einzelnen versucht der Verf. vor allem den Wert ,,0°° zu analysieren 
und dessen Gré8e mathematisch zu formulieren. Brickner. 


William Kenneth Hutchison. Equilibrium Constants for the Decompo- 
sition of Ammonium Bicarbonate. Journ. chem. soc. 1931, 8. 410—412, 
Nr.2. Zur Untersuchung des Gleichgewichts der Bildung von Ammonium- 
bicarbonat gemaB K = pcoo,-PNH;-PH,o0 wurden bei verschiedenen Tem- 
peraturen die Partialdrucke von Ammoniak, Kohlendioxyd und Wasser im Gleich- 
gewicht mit wasserigen Lésungen von Ammoniumbicarbonat bestimmt, wobei 
die Gleichgewichtskonstante gleichzeitig auch fiir die Dissoziation des festen Salzes 
gilt. Fiir die gesattigte Lésung ist ferner bei jeder Temperatur der Partialdruck 
des Wasserdampfes konstant, so daB die Gleichgewichtskonstante sich zu 
K, = poo, - PHH,; vereinfacht. Bei 10 und 20° C wurden K und K, zu folgenden 
Werten bestimmt. 


H,0 C0. PNHs3 
10° 253 29.5 
20 3000 | 180 


Daraus ergibt sich fiir K die allgemeine Gleichung: 
log,,K = 33,88 — 40,600/2,303 R. T. 


Der Wert von 40600 cal fiir die Bildungswarme von festem Ammoniumbicarbonat 


steht in guter Ubereinstimmung mit dem Wert der International Critical Tables 
von 40000 cal. Brickner. 


Motoo Watanabe. On the Equilibrium in the Reduction of Cuprous 
Chloride by Hydrogen. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 94—103, 1930, Nr. 2 
(japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 12, 
Nr. 221/227) 9, 13—15, 1930, Nr. 2 (englisch). Fir die Gleichgewichtskonstante 
der Reaktion 2 CuClgissig + Hy <= 2 Cujes,s + 2 HCl wurde fiir den Temperatur- 
bereich 436 bis 726° folgender Wert erhalten: log K, = — 2303/7 + 3,1880 
bzw. log K, = — 4069/7 + 5,751. Daraus ergibt sich fiir die Beziehung zwischen 
Temperatur und Anderung der freien Energie: 
AH = 24140 — 10,74 T + 0,00306 T?, 


AF® = 24140 — 24,73 T log T — 0,00306 T?2 — 102,39 1, 


ferner 
Cu+ %Cl=CuCl, AH, = — 32605 cal, ’ 
Cu + 42Cl, = CuCl, AF®,, = — 28487 cal. 
Entropie von CuCl: 
Souci => 20,66 cal/°C, 
CuCliest = CuClgassig, AH = 3871 cal. Briwckner. 


Motoo Watanabe. On the Equilibrium in the Reduction of Nickelous 
Oxide by Carbon Monoxide. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 477 — 483, 
1930, Nr. 6 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. 18, Nr. 246/253, 1930) 9, 46—47, 1930, Nr. 6 (englisch). Untersuchungen 
des Gleichgewichts NiOvest + COgastirmig =< Nisest + COsgastormig ergaben fir 
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den Temperaturbereich 663 bis 852°C folgende Beziehung zwischen Gleich- 
gewichtskonstante und absoluter Temperatur: log Ky = 2590/7 — 0,1082. Fiir 
die Energiednderungen ergab sich daraus folgendes: 


AH = — 9771 — 5,11 T + 0,003624 T? — 0,00000062 7, 
AF® = — 9771 + 11,77 T log T — 0,003624 T? + 0,00000031 7? — 33,59 T. 
Daraus lieBen sich folgende thermodynamische GréBen ermitteln: 
Ni+ %0O, = NiO, A Hoy, = — 57112 cal, 
AF® = — 57739 — 5,44 T . logT + 0,000824 T? + 38,05 7, 
AF $,, = — 50333 cal. 


Die Entropie des Nickeloxyds bei 25° wurde zu Syio = 8,97 eal/°C, der Disso- 
ziationsdruck des NiO bei 25°C zu 1,2.10-7!'mm Hg. Fiir die Reduktion des 
_Nickeloxyds durch Wasserstoff gema8 NiO + H, = Ni + He Ogastormig gilt: 


AF® = 329 + 7,60 T log T + 0,000826 T? — 0,00000037 T? — 34,13 7. 


Briickner. 


Motoo Watanabe. On the Equilibrium in the Reduction of Cobaltous 


Oxide by Carbon Monoxide. 


Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 676—682, 


» 1930, Nr. 8 (japanisch) ; Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 14, 
Nr. 262/263, 1930) 9, 62—62, 1930, Nr. 8 (englisch). Nach der statischen Methode 
durchgeftihrte Untersuchungen iiber das Gleichgewicht der Reduktion von Kobalt- 
oxyd durch Kohlenoxyd im Temperaturbereich zwischen 563 und 861° C ergaben 
als Beziehung zwischen der Anderung der freien Energie und der Temperatur 
die Giiltigkeit folgender Gleichung: 


AF® = — 11544 + 8,06 T . log T — 0,00305 T? + 0,00000031 T? — 17,65 T. 
Daraus lieBen sich ferner folgende thermodynamische Daten errechnen: 
; Co + % O, = CoO, 
AF® = — 55966 — 1,73.7 . log T + 0,00025 T? — 13,13 7, 


AF%,, = — 50626. 


| 


Entropie des CoO bei 25°C: 


A Hy, = — 55768 cal, 


Scoo = 14,46 cal/°C, 
AFe = — 1444 + 3,89 T . log T + 0,0014 T?— 0,00000037 7? — 18,19 7. 


Brickner. 


Fusao Ishikawa, Gen Kimura and Hosaku Murooka. The Thermodynamic 
Data on Zine Chloride and Cadmium Chloride. Bull. Inst. Phys. Chem. 
Res. 9, 744—756, 1930, Nr. 9 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. 14, Nr. 267/270, 1930) 9, 76—77, 1930, Nr. 9 (englisch). 
Messungen der EMK der Zelle Zinkamalgam (10% )/ZnCl, wasserfrei, gesattigte 
_Lésung, HgCl/Hg im Temperaturbereich von 25 bis 42,5° C ergaben fiir die Tem- 
peraturabhangigkeit der EMK: 
: E = 0,82378 + 0,0001409 (4 — 30) — 0,00000039 (¢ — 30)?. 


Die Messung der Lésungswarme des wasserfreien Zinkchlorids im Kalorimeter 


ergab 


ZnCl, + 400 H,O = ZnCl,. 400 H,0, AH gg, = — 16706 cal; 


Yn + Cl '= ZnCl, 


AF 9, = — 88256 cal. 
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Die Bildungwarme von Mercurochlorid Hg + %Cl,= HgCl wurde zu 
A Hy, = — 31300 cal, die Entropie desselben zu Sug ci = 24,1 cal/Grad (25°) 
errechnet, die Bildungswarme des Zinkchlorids zu 4H. = — 98432 cal, dessen 


Entropie zu Sz, ci, = 29,6 cal/Grad (25°). Fur die Dampfdrucke von Cadmium- 
chloridlésungen wurden in Abhangigkeit vom Wassergehalt folgende Dampfdrucke 
tensimetrisch gemessen : 

CdCl, .5 H,O — gesattigte Lésung, P50 19,64 mm, 

CdCl, . 5 H,O — CdCl, . H2O, P20 16,94 mm, 

CdCl,.H,0 — CdCl, Po30 1,7 mm, 
die Verdiinnungswarme einer bei 18° gesattigten Cadmiumchloridlésung zu 

CdCl, . 9,203 H,O + (400 — 9,203) HzO = CdCl, . 400 H,O, 

AE ono Cal, 
die freie Bildungsenergie des CdCl, zu 
a Cd + Cl, = CdCl, 


AF 5, = — 81857 cal, 
AH, = — 92149 cal, 
Scaci, = 31,2 cal/Grad (25°). Brickner, 


Fusao Ishikawa and Hosaku Murooka. The Thermodynamic Data on Some 
Metallic Sulphates. Part II. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 781—794, 1930, 
Nr. 10 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 14, 
Nr. 271/273, 1930) 9, 81, 1930, Nr. 10 (englisch). Wasserdampfspannungsmessungen 
gesattigter Lésungen von Metallsulfaten nach der tensimetrischen Methode 
ergaben folgende Werte: 


CuSO, .5H2O nSO,4. 5 i 
Terperatur gonkitiate one PENN ee Be oe ae aS s Og ; . to 
| 

20 16,99 15,93 15,65 — 

25 22,99 21,17 Aleve 15,38 

30 30,80 27,73 28,44 f — 

35 40,63 35,90 37,84 — 

40 53,30 45,68 49.68 — 

eee 

ne ee i one ee 

20 — — — = 

25 13,73 0,006 17,00 0,62 

80 _ — — ae, 

35 = —=s ve aks, 

40 = = ae | yey 


Daraus lassen sich folgende thermodynamische Daten errechnen: 


Cu-+ 8 + 2.0, = CuSO, AF, = — 156898 cal, AHo, = — 182172 cal. 
Entropie von CuS0O,: ; 


Souso, = 29,1 cal/°C (25°), 
Zn +8 +20, = ZnSO, AF = — 207088 cal, Aaa, = — 231322 cal. 
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_Entropie von ZnS0O,: 
Sznso, = 34 cal/°C (25°), 
a Cd+8S +20, =CdSO, AF. = — 194712 cal, 4H... = — 219604 cal. 
Entropie von CdSOQ,: 
Soaso, = 34 cal/°C (25°), Brickner. 


J.T. Howarth and W.E.S. Turner. The Decomposition of Sodium Car- 
bonate by Heat. Journ. Soc. Glass Techn. 14, 394— 401, 1930, Nr. 56. Der 
Schmelzpunkt des Natriumecarbonats liegt zwischen 851 und 860°C; letzteres 
ist bei dieser Temperatur vollkommen stabil, sofern keine anderen chemisch 
reagierenden Stoffe vorhanden sind. Erst bei emer Temperatur von etwa 1000° C 
beginnt die chemische Zersetzung, die sich in einem meBbaren Druck des durch 
Dissoziation entstehenden Kohlendioxyds auBert. Die vorliegenden Messungen 
des Kohlendioxyddruckes sind keine Gleichgewichtswerte, da das Natrium- 
carbonat das Porzellan und das Glas der Versuchsanordnungen angriff. Die 
endgiiltigen Messungen wurden deshalb mit einem 50cm langen Platinrohr als 
GefaB im elektrischen Ofen vorgenommen. Der Dissoziationsdruck des Kohlen- 
dioxyds bei der umkehrbaren Reaktion Na,CO; — Na,O + CO, betragt: 


Temperatur | Druck Temperatur Druck 
9C mm Hg ¢C | mm Hg 
950 0 1250 21,5 + 0,5 

1000 1,5 == 0,5 1300 Zoseal’ 
1050 3,0 + 0,5 1350 44.0 + 0,5 
1100 aya val 1400 66,0 

1150 85 + 0,5 1405 77,0 

1200 14,0 + 0,5 


log p (Druck) ist eine lneare Funktion von log T' (abs. Temperatur); durch Extra- 
polation findet man einen Druck von 760 mm bei einer Temperatur von 1750° C. 
Braun. 


J.T. Howarth and W.E.S. Turner. The Reaction between Sodium Car- 
bonate and Silica as Measured by the Decomposition Pressure. 
Journ. Soc. Glass Techn. 14, 402— 409, 1930, Nr. 56. Glastechn. Ber. 9, 222 —225, 
1931, Nr. 4. Drei verschiedene Mischungen der molekularen Zusammensetzung 
Na,CO,:4S8i0,, Na,CO,:SiO,, 2Na,CO,:SiO, werden im Platintiegel im 
Vakuum erhitzt und der Druck des Kohlendioxyds bis tiber 800°C gemessen. 
Der Beginn der chemischen Reaktion lag bei obigen Mischungen unter 395 
bzw. 348°C und unter 375°C. Braun. 


-@. H. Whiting and W. E. 8S. Turner. The Decomposition Pressure and the 
Rate of Decomposition of Calcium Carbonate. Journ. Soc. Glass 
Techn. 14, 409—424, 1930, Nr. 56. Glastechn. Ber. 9, 226—232, 1931, Nr. 4. 
Der Zerfall des Calciumcarbonats wird sowohl durch Messung des Dissoziations- 
druckes des Kohlendioxyds als auch des Gewichtsverlustes beim Erhitzen in Luft 
_verfolgt. Bei 500°C wurde ein Druck von 0,1 mm gemessen. Die Zerfalls- 
_temperatur in einer Atmosphaére von Kohlendioxyd (760 mm Druck) liegt 
fiir gefalltes Calciumcarbonat je nach KorngréBe (< 0,063 mm) zwischen 
886 und 915°C. Der Gleichgewichtszustand des Dissoziationsdruckes kann mit 
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feingemahlenem Kalkspat oder gefalltem Calciumcarbonat annaéhernd erreicht 
werden; die Gleichung von Smyth und Adams 


log p = — 11355/T’ — 5,388 log T + 29,119 


konnte bestétigt werden. Die Zerfallsgeschwindigkeit des Calciumcarbonats 
beim Erhitzen in Luft nimmt mit abnehmender Korngré8e stetig zu; Hinfliisse 
der Kornform oder individueller Korneigentiimlichkeit sind angedeutet. Gefalltes 
Calciumcarbonat und Kalkspat verschiedener Korngré8en zerfallen in Luft voll- 
standig bei 610°C; schon bei 500°C beginnt der Zerfall, schreitet jedoch nicht 
weit fort. Braun. 


Ernst Cohen und H. Goedhart. Die Metastabilitat der Materie und deren 
Bedeutung fiir unsere kalorimetrischen Standarde. (Erste Mitteilung.) 
Proc. Amsterdam 34, 3—14, 1931, Nr. 1. Aus exakten Léslichkeitsbestimmungen 
wird bewiesen, daB Salicylséure ,,Kahlbaum fiir kalorimetrische Bestimmungen* 
(von der Firma mehrfach durch Sublimation gereinigt) noch nach sechs Jahren 
ein Gemisch zweier Modifikationen ist. Die Léslichkeiten sind fiir die metastabile 
Form bei 0,0° C 0,094, g/100 g Wasser, bei 25,00° C 0,226,, fiir die stabile Modi- 
fikation bei 0,0° C 0,091,;, bei 25,00° C 0,223). Durch Reiben oder Erwarmen auf 
75° 14Bt sich das Gemisch stabilisieren. Es wird darauf hingewiesen, daB bei 
der Verwendung von Salicylsture als Eichsubstanz kalorimetrischer Systeme 
die Hartnackigkeit der Metastabilitét besonders beachtet werden mu. Be- 
stimmungen der Verbrennungswarmen der beiden Modifikationen sind im Gange. 

Proskauer. 
Erik Larsson. Die Léslichkeit von Séuren in Salzlésungen. IV. Die 
Léslichkeit der Benzoes&ure und der Aktivitatskoeffizient ihrer 
Molekiile in wasserigen Benzoatlésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 
299—308, 1931, Nr. 3/4. [S. 1364.] 


Erik Larsson. Die Loéslichkeit von Sauren in Salzlésungen. V. Der 
Temperaturkoeffizient des Aktivitaétskoeffizienten der Benzoe- 
séuremolekile in Loésungen von Natriumchlorid, Kaliumchlorid 
und Natriumbenzoat. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 466—470, 1931, Nr. 5/6. 
[S. 1364. ] Proskauer. 


G. E. Uhlenbeck and L.S. Ornstein. On the theory of the Brownian 
motion. Phys. Rev. (2) 36, 823—841, 1930, Nr. 5. Nach einer zuerst von Orn- 
stein eingefiihrten Methode kann man die Verteilungsformel fiir die Geschwindig- 
keit und fiir die Verschiebung eines Brownschen Teilchens aus seiner Anfangslage 
als Funktion der Zeit ermitteln, wenn man die Mittelwerte aller Potenzen der 
Geschwindigkeit bzw. der Verschiebung berechnet hat und zwar exakt fiir beliebig 
kleine Zeiten. Die erhaltenen Formeln stehen in Ubereinstimmung mit bereits 
friiher auf anderem Wege abgeleiteten Formeln. Die Berechnung wird noch auf 
einem zweiten Wege, némlich mit Benutzung der Fokker-Planckschen Differen- 
tialgleichung fiir die Geschwindigkeitsverteilung durchgefiihrt, sie gelingt jedoch 
nicht fiir die Verteilung der Verschiebungen. SchlieBlich werden noch die exakten 
Ausdricke fiir das Verschiebungsquadrat eines durch eine elastische Kraft an 
seine Ruhelage gebundenen Brownschen Teilchens fiir beliebig kleine Zeiten 
angegeben, wobei die Sonderfiaille der periodischen, aperiodischen und gedampften 
Schwingung besonders diskutiert werden. _ Fiirth. 


Julius Opacki. Neue Erkenntnisse betreffend den W4armeiibergang bal 
elektrischen Kochplatten. Elektrot. ZS. 52, 269— 271, 1931, Nr. 9. Verf. 


r) 
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bestimmt den Wirkungsgrad und die fiir die Higenerwérmung von Kochplatten 


verbrauchte Energie und zeigt an Hand der Versuchsergebnisse, daB bei Koch- 
platten, die fiir Warmeabgabe durch Leitung und Konvektion bestimmt sind, 
schon ganz kleine Luftspalte (0,1 bis 0,5 mm) zwischen Kochplatte und Koch- 
geféB die Warmeiibertragung sehr stark verringern. Da solche Spalte in der 
Praxis unvermeidlich sind, empfiehlt Verf. die Entwicklung von Strahlungskoch- 
platten. Weiter wird gezeigt, wie der Arbeitsverbrauch fiir das Ankochen ver- 
schiedener Wassermengen fiir Kochplatten von bekannter Charakteristik voraus- 
berechnet werden kann. Erk. 


L. Seriba. Termohygrometer. MeStechnik 7, 63—65, 1931, Nr.3. Es wird 
ein Feuchtigkeitsmesser (Haarhygrometer) beschrieben, dessen Skale eine Kurven- 
schar enthalt, die durch sinngemaBe graphische Verbindung der drei wichtigsten 
GréBen, die bei Aussagen tiber den Feuchtigkeitsgehalt der Luft wichtig sind, 
entstanden ist: Temperatur, maximaler Wassergehalt (Sattigung) und relative 
Feuchtigkeit. Als Zeiger des Instruments dient die Kapillare des eingebauten 
Weingeistthermometers. H. Ebert. 


Robert J. Anderson. Kleiner Flammofen zum Schmelzen von Aluminium 
und Aluminiumlegierungen. Metallwirtschaft 9, 899—901, 1930, Nr. 44. 
Es wird der Bau eines kleinen Flammofens mit 900 kg Fassungsvermégen be- 


 schrieben, der mit Ol oder Gas aus zwei Brennern beheizt wird. Angabe iiber die 


fur den Bau des Ofens notwendigen Materialien. In einer halben Stunde wird 
eine Temperatur von 760°C erreicht; nach Vorwaérmung des Ofens auf diese 
Temperatur schmelzen 900 kg Aluminium innerhalb von etwa 2 Stunden. Wir- 
kungsgrad 25%. Hermann Schmidt. 


P. Dumanois. Sur la puissance récupérable dans 1’échappement 


‘des moteurs Diesel 4 deux temps. C. R. 192, 215—218, 1931, Nr. 4. Fir 


einen Zweitaktdieselmotor wird die maximale aus der Energie der Auspuffgase 
in einer Druckturbine zuriickgewinnbare Energie berechnet. Hin IdealprozeB, 
bestehend aus adiabatischer Kompression, isobarer Verbrennung und adiabatischer 
Expansion bis zum Atmospharendruck hat den thermischen Wirkungsgrad 
n = 1 — ek—1, worin « das Verdichtungsverhaltnis (Volumenverhaltnis) und K 


das Verhaltnis der spezifischen Warmen ist. Danach ist z. B. fiir ¢ = 1/,, der 


theoretische Wirkungsgrad 0,64, was gegeniiber dem Wirkungsgrad des Diesel- 


‘motors allein einen Gewinn von ungefaéhr 24% bedeutet. An einem Beispiel 


erfolgt die iiberschlagige Durchrechnung einer Verbrennungskraftmaschinen- 


anlage, bestehend aus einem Kompressor, einem Zweitaktdieselmotor und einer 


dahinter geschalteten Turbine. Dabei zeigt sich, daB ein Wirkungsgrad des 
Ageregats Turbine—Kompressor geniigt, um die Spiil- und Ladearbeit fur den 


Dieselmotor aus der in den Auspuffgasen enthaltenen Energie zu gewinnen. Eck, 


4. Aufbau der Materie 


"Maurice Copisarow. Periodizitét und ihre Grundlagen. Kolloid-Z8. 54, 
- 257—265, 1931, Nr. 3. Es werden zahlreiche Falle der Entstehung periodischer 
- Strukturen und Vorgénge physikalischer und chemischer Natur beschrieben; 


_zagrunde liegen. 


Ta 


hhieraus werden Schliisse auf die Ursachen gezogen, welche allen rhythmischen 


: e ite iodischen Reaktionen und periodischen Strukturen) 
Bildungen (einschlieBlich perio Scharnow. 
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Peter I. Wold and Earle M. Bigsbee. Change in mass-weight ratio. Phys. 
Rev. (2) 37, 460, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der verstorbene C. F. 
Brush fiihrte Versuche aus, die ihn zu dem SchluB fihrten, daB das Gewicht 
eines Metalls sich andert, wenn es gezogen wird, so da sich eine Anderung des 
Verhialtnisses von Masse zu Gewicht ergibt. Seine Versuchsanordnung schien 
die naheliegenden Fehler auszuschlieBen, die zur Erklarung seiner Versuche 
herangezogen werden konnten. Da die Frage fiir die Gravitationstheorien wichtig 
ist, wurden seine Versuche nachgepriift und auf seinen Wunsch Wagungen an 
Legierungen ausgefiihrt, die er hergestellt hatte. Das Verfahren war praktisch 
das gleiche, das er angewandt hatte (Proc. Amer. Phil. Soc. 68, 36, 1925). Die an 
verschiedenen Proben ausgefiihrten Wagungen ergaben Gewichtsverluste, wenn 
die Probe gepreBt wurde und fast vollstandige Riickkehr in den Anfangszustand, 
wenn die Pressung aufhérte. Die Anderungen tibertrafen den Wagefehler betracht- 
lich. Sie waren aber geringer, als Brush sie gefunden hatte, und er nahm an, daB 
das durch Anlassen der Probe wahrend der Zeit zwischen Herstellung und Wagung 
der Probe hervorgerufen sei. Je kiirzer diese Zeit war, um so gréBer waren die 
beobachteten Effekte. Bei der letzten untersuchten Probe, bei der diese Zeit 
am kiirzesten war, betrug der Gewichtsverlust 1: 130000. Die Versuche des Verf. 
lassen sich also als eine Bestétigung der von Brush ansehen. Die Annahme, 
daB die Gewichtsanderungen durch Anderungen in dem Betrag der absorbierten 
Gase hervorgerufen sind, scheint keine hinreichende Erklarung zu bieten. 
Gintherschulze. 
J.A. Van den Akker. On the Geiger-Miller tube as a quantitative 
ion-counter. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 672—683, 1930, Nr. 11. Das Geiger- 
Miillersche Zahlrohr ist auch mit einem blanken Draht gut zu brauchen, wenn 
man eine geeignete Kapazitat und einen passenden Ableitungswiderstand benutzt. 
Die angelegte Arbeitsspannung mu8 relativ zum Schwellenwert der Réhre ein- 
reguliert werden. Um quantitativ messen zu kénnen, darf die Anzahl der Zahlungen 
nur gering sein. Auer einigen merkwiirdigen Entladungen unterhalb der 
Schwellenspannung werden die Voltbedingungen angegeben. O. Brill. 


B. Rossi. Sul funzionamento dei contatori a tubo di Geiger e Miiller. 
Cim. (N. 8.) 8, 39—44, 1931, Nr. 1. Es wird eine Methode beschrieben, mit der 
es moglich ist, den Wirkungsgrad der Geiger-Miillerschen Zahlrohre zu messen. 
Sie beruht auf der Za&hlung der Koinzidenzen dreier iibereinander gelagerter 
Rohre. Fiir die mitgeteilten Messungen waren das mittlere 16 cm lang, 5 cm weit, 
die éuSeren 16cm lang und 2cm weit. Alle waren auf 37mm Hg evakuiert. 
In der Stunde-wurden 34 Koinzidenzen, davon 19 dreifache gezahlt, so daB sich 
der Wirkungsgrad zu 0,56 ergibt. Diese Verminderung des Wirkungsgrades 
haéngt wahrscheinlich von dem Vorschaltwiderstand des mittleren Zahlrohres 
in folgender Weise ab; ist dieser Widerstand zu groB, so kann sich der Draht 
nicht geniigend rasch entladen, so daf das Zaéhlrohr nach jedem Impuls inaktiv 


bleibt fiir ein Zeitintervall, das im Vergleich zu zwei aufeinanderfolgenden Impulsen 
nicht zu vernachlassigen ist. Tollert. 


Munio Kotake and Raizaburo Kimoto. On Eykmann’s Method of Mole- 
cular Weight Determination. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 452—454, 
1930, Nr. 6 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. 18, Nr. 246/253, 1930) 9, 43, 1930, Nr. 6 (englisch). Die Eykmannsche 
Methode der Molekulargewichtsbestimmung fiihrt bei Anwendung auf. hoch- 


molekulare Substanzen leicht zu Irrtiimern, wenn nicht andere Methoden mit zu 


Hilfe genommen werden. t Scharnow 


* 
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Rudolf Sewig. Lonisationsmanometer bei kleinen Drucken. ZS. f. techn. 
Phys. 12, 218—221, 1931, Nr, 4: Einleitend wird auf friihere Arbeiten tiber 
Ionisationsmanometer von Simon (ZS. £. techn. Phys. 5, 221—233,. 1924, Nr. 6) 
und von Molthan (ebenda 11, 522—529, 1930, Nr. 12) hingewiesen. Verf. zieht 
der elektrometrischen Messung des Sattigungstromes der positiven Ionen die 
Anwendung der Kondensator-Entladungsmethode vor, wie sie dem von Strauss 
gebauten Réntgendosismesser ,,Mekapion‘‘ zugrunde liegt. Aufbau und EHichung 
seiner Manometer wird beschrieben und auf eine mégliche prinzipielle Fehlerquelle 
aller Vakuummessungen mit Ionisationsmanometern hingewiesen, die durch 
quasistationére Druckunterschiede im MeBraum bei Betrieb der Entladung ent- 
stehen. Als Ursache hierfiir kommt méglicherweise die Verweilzeit der neutrali- 
Sierten, gewesenen positiven Ionen an der Ionenfangerelektrode (Gitter) in Frage. 

Sewig. 
Paul Ansiau. Réalisation d’un éjecteur A vapeur de mercure. C.R. 192, 
670 — 671, 1931, Nr. 11. Verf. weist darauf hin, daB zur Berechnung einer Diise 
fiir eine Hochvakuumpumpe die Uberlegungen friiherer Autoren (Rateau, 
Leblane, Koerting u.a.m.) nicht ausreichen. Nach Rechnungen des Vertf., 
die in Einzelheiten nicht mitgeteilt werden, gelingt es, die Gestalt einer Diise 
fiir beliebige Vordrucke vorauszubestimmen. H., Hbert. 


Werner Griinder (nach Untersuchungen von W.Einsporn). Aus der Praxis 
des Erzanschliffes.* Metall u. Erz 28, 143—147, 1931, Nr. 6. Es werden Er- 
fahrungen mitgeteilt, die beim Anschleifen von Erzen, Steinkohlen und Kérner- 
praparaten zum Zweck der mikroskopischen Untersuchung gewonnen wurden. 
Verff. halten den sonst vielfach verwendeten Retiefschliff nicht immer fir geeignet 
zur Diagnosierung; in zahlreichen Fallen ist der relieflose oder Planschliff vor- 
zuziehen; unbedingt notwendig ist er, wenn es sich um das Studium von Ver- 
wachsungsverhaltnissen von harten und weichen Mineralien handelt, da bei 
starkem Relief die Verwachsungsgrenzen unter einem schwarzen Randschatten 
verschwinden. Uber geeignete Methoden zur Herstellung von Planschliffen wird 
berichtet, unter Beriicksichtigung einer von Vanderwilt vorgeschlagenen neuen, 
rein mechanisch arbeitenden Schleif- und Poliermethode. Durch mehrere Mikro- 


_ gramme werden die Ausfiihrungen erléutert. — Scharnow. 


M. Berek. Das Problem der quantitativen Mikroskopie der Erz- 
mineralien und seine Lésung. Zugleich ein Beitrag zu den Er- 
‘scheinungen der Reflexion des Lichtes an anisotropen absor- 


bierenden Kristallen. ZS. f. Krist. 77, 1—22, 1931, Nr.1/2. Im zweiten 


Teil seiner Arbeit tiber ,,das Problem der quantitativen Mikroskopie der Erz- 
mineralien und seine Lésung“ (erster Teil in Bd. 76, 396—430, 1931, Nr. 415) 
bringt der Verf., im Anschlu8 an die im ersten Teil entwickelten theoretischen 
Beziehungen, einiges iiber eigene Methoden, in welchem Zusammenhang dann 


auch das dafiir entwickelte Spaltmikrophotometer und seine Anwendungsméglich- 


keiten eingehend beschrieben werden. Zunachst werden praktische Gesichts- 


: punkte fiir die Ermittlung der Reflexionen Ry E=0 und Ry x= zj2, die in hohem 
Mae mit dem Einfallswinkel e, und der Reflexionen 


_ Mittelwerte 


0 e 0 e 
Ry p= 0 und By pane ? 


p die sich erheblich im Bereich 0 — e veraéndern, mitgeteilt. Es ergibt sich dabei, 


daB es bei den Reflexionsmessungen zweckmaBig ist, auf die Ermittlung der 


0 é 
I (Ry pao t Byr= xp) und 4/y (Rypaot Byr=aja) 
Physikalische Berichte. 1931 83 
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auszugehen. Es wird dazu noch bewiesen, da die fiir die Ermittlung dieser Mittel- 
werte erforderliche, mit einigen Schwierigkeiten verbundene Eichung der Apparatur 
fiir die Polarisationsazimute ~E = 0 und 7H = 2/2 durch eine solche fir das 
Polarisationsazimut 7E = 7/4 in einfacher Weise umgangen werden kann. Die 
mit diesem Polarisationsazimut ausgefiihrten Messungen liefern fiir das Reflexions- 
vermégen Werte, die untereinander weit innerhalb der aus den MeBreihen berech- 
neten Genauigkeitsgrenze iibereinstimmen. Zum gleichen Ergebnis gelangt man, 


1-2 ‘ 
wenn man zur Bestimmung der Parameter R,, AR; und Rp die Bichung allein 
fir das Polarisationsazimut.4H = 7/4 ausfiihrt. Es ergibt sich dabei fur die 
Bireflexion ; 
(go — 1) (qmi2 — 1) 152 


eure ves : 


1-2 
und fiir die uniradialen Reflexionen: Ry = R+ Y% 4 Ry. Diesen Betrach- 
tungen folgt nun eine eingehende Beschreibung des vom Verf. entwickelten Spalt- 
mikrophotometers. Der genauen Erklarung des gesamten Aufbaues an Hand 
von Konstruktionszeichnungen schlieBen sich Erlauterungen fiir den praktischen 
Gebrauch und Angaben der Eigenschaften des MeSinstruments unter verschiedenen 
MeBbedingungen an. Zeichnungen und Zahlenwerte tragen zur Klarheit der 
Ausfiihrungen bei. Der Vorzug dieser neuen Apparatur ist noch, daB sich diese 
mit geringen Abanderungen auch fiir Absorptionsmessungen mittels des Mikroskops 
im durchfallenden Licht, ferner fiir kolorimetrische und nephelometrische Be- 
stimmungen mit Hilfe des Mikroskops benutzen 148t. Die mit dieser Apparatur 
ausgeftihrten NReflexionsmessungen sind, nach den mitgeteilten Ergebnissen 
geurteilt; zuverlassiger als die bisherigen physikalischen Messungen auf der Grund- 
lage megaskopischer Versuchsanordnungen. Dardin. 


P. Jakuschoff. PhotoelektrischesVerfahren zurBestimmung derTriibung 
von Fliissigkeiten. ZS.d. Ver. d. Ing. 75, 426—428, 1931, Nr. 14. Die Ursache 
fiir den photoelektrischen Effekt beruht auf einer Resonanzerscheinung, indem beim 
Auftreffen auf die Kérperoberflache die Strahlenenergie durch ihre Schwingungen 
auf die darin enthaltenen Elektronen einwirkt und diese selbst in Schwingungen 
versetzt, deren Amplitude so gro8 wird, da8 die Elektronen zum Teil aus 
dem Wirkungsbereich der sie festhaltenden Molekiile und aus dem Ké6rper 
heraustreten, wodurch dieser einen Teil seiner negativen Ladung verliert. Die 
auBerordentlich hohe Empfindlichkeit des lichtelektrischen Stromes macht ihn 
zur Bestimmung des Triibungs- und Sattigungsgrades von Fliissigkeiten besonders 
geeignet. Mit Hilfe von aufgestellten Abhangigkeitskurven, die die Beziehung 
zwischen der Triibung und der Photostromstarke wiedergeben, kann der Schwebe- 
stoffgehalt im Wasser gefunden werden, insbesondere kann der Sattigungs- und 
Farbungsgrad von Lésungen genau bestimmt werden. Bei der Bestimmung 
des Schwebestoffgehalts gelten die Abhangigkeitskurven dagegen jeweils nur fiir 
eine bestimmte mechanische Zusammensetzung, da die KorngréBe der Schwebe- 
stoffe von groBem Hinflu8 auf das Lichtabsorbierungsvermégen ist. Ein weiteres 
Anwendungsbereich dieser Methode beruht auf der Bestimmung der Konzen- 
tration von Emulsionen, wie von Milch, Mastix u.a. Einzelheiten iiber den Bau 
des Photoelementes. und der Versuchsanordnung im Original. Brickner. 
C.D. Ellis and D. Skobeltzyn. Methods of Investigating the Intensities 
of y-Rays. Nature 127, 125, 1931, Nr. 3195. Die Intensitaten der y-Strahlung 
von Radium B und Radium C werden mit der Methode von, Skobeltzyn (ZS. f. 


2. Apparate. 4. Radioaktivitaét. 5. Korpuskularstrahlen 1315 


Phys. 43, 354, 1927; 58, 595, 1929; diese Ber. 8, 1837, 1927; 11, 358, 1930) und der 
von Ellis und Aston [Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 189, 1930; diese Ber. 11, 
2632, 1930] gemessen. Die erste Methode hangt mit dem Comptoneffekt zusammen, 
die zweite mit dem photoelektrischen Effekt. Beide geben eine befriedigende 
Ubereinstimmung. Da die zweite Methode die Werte der photoelektrischen 
Absorptionskoeffizienten voraussetzt, die nur durch Extrapolation des Réntgen- 
gebietes zu ermitteln sind, zeigt die Ubereinstimmung, daB die Extrapolation 
annahernd richtig ist. Ferner ist anzunehmen, da diese Methode, welche die 
Intensitaten der verschieden harten Komponenten der y-Strahlung einzeln auflést, 
auch die richtigen Einzelwerte wiedergibt. Wilhelmy. 


E. Stahel. Uber die Zahl und die innere Absorption der Gamma: 
strahlen des Ra D. ZS. f. Phys. 68, 1—11, 1931, Nr. 1/2. Aus der Zusammen- 
fassung: Durch die von Ra D ausgesendeten sekundaren f-Strahlen wird gezeigt, 
daS aut 100 zerfallende Atome mindestens 83 der ausgesandten y-Strahlquanten 
innere Absorption erleiden. Da man auBerdem wei8, da&8 auf 100 zerfallende 
Atome nur etwa 3 Quanten das Atom verlassen, so ergibt sich die hohe innere 
Absorptionswahrscheinlichkeit von 96 bis 979%. Als Summe der absorbierten 
und der das Atom verlassenden y-Quanten ergibt sich, da8 auf 100 zerfallende 
Atome mindestens 86 y-Quanten ausgesandt werden. Eine Diskussion der Fehler- 
moéglichkeiten zeigt, daf diese Zahl sehr wahrscheinlich auf 100 aufzurunden 
ist, so da®B jedes zerfallende Atom ein y-Strahlquant aussendet. 

K. W.F. Kohlrausch. 
Luville T. Steadman. Wave-length Measurement of Gamma-Rays from 
Radium and its Products. Phys. Rev. (2) 37, 447, 1931, Nr. 4. Bemerkung 
zu einer Arbeit desselben Autors, die in diesen Ber. 11, 2423, 1930 referiert wurde, 
betreffend die ungeklarte hohe Intensitét der gemessenen Strahlung und das 
mit der Theorie nicht tibereinstimmende Auflésungsvermégen der Apparatur. 
Es werden neue Messungen mit verbesserter Apparatur in Aussicht gestellt. 

K. W.F. Kohlrausch. 
Karl Przibram. Verfarbung und Lumineszenz durch Becquerel- 
strahlen. IIJ. ZS. f. Phys. 68, 403—422, 1931, Nr. 5/6. Zusammenfassender. 
Bericht tiber die in den letzten Jahren im Wiener Institut fiir Radiumforschung 
ausgefuhrten Arbeiten uber Verfarbung und Lumineszenz, wobei zum Teil auch 
neuere, noch nicht veréffentlichte experimentelle Ergebnisse bertcksichtigt 
sind. Es werden behandelt: 1. Die verschiedenen Zentren des Steinsalzes, 2. die 
Druckwirkung an anderen Substanzen, 3. in der Natur vorkommende Verfarbungen. 
durch Strahlung, 4. die Verfarbung der Alkalihalogenide und ihre Stabilitaét, und 
5. Radiolumineszenz. K. Przibram. 


R. Glocker, H. und M. Langendorff. Zur Frage der ,,spezifischen” Wirkung 
der Kathodenstrahlen auf die Zelle. Naturwissensch. 19, 251, 1931, 
Nr. 11. Réntgenbestrahlungen mit hoher Dosis bewirkten an Axolottlarven bei 
etwa 100000r nach wenigen Stunden eine Art Zellzertritimmerung (Mitosen- 
schadigung). Bei kleineren wird sie dagegen seltener, ebenso bei viel groBeren 
Dosen (500000 7). In gleicher Weise wirken Réntgenstrahlungen auch bei Bohnen- 
keimlingen. Dieser bereits von Politzer und Pauli (Strahlentherapie 33, 704, 
1929) beobachtete Effekt kann als eine spezifische Wirkung von Kathodenstrahlen 
angesehen werden. Die Zellzertrismmerung beruht dabei auf Kernpyknose mit 
farbbaren Faden in Richtung der Spindelfasern. Briwckner. 


Hugh ¢. Wolfe. Scattering of high velocity electrons in hydrogen 
as a test of the interaction energy of two electrons. Phys. Rev. (2) 3%, 


83 * 
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591 —601, 1931, Nr. 5. Es wird der Wirkungsquerschnitt von ruhenden Elek- 
tronen gegeniiber einem Kathodenstrahl berechnet. Als Wechselwirkungspotential 
werden drei verschiedene Ansatze durchgerechnet: I. Die einfache elektrostatische 
Wechselwirkung; II. die Formel von Gaunt, die die Spinkrafte berticksichtigt, 
und III. die Formel von Breit, die auBerdem noch der Retardierung Rechnung 
tragt. Die Ausgangsfunktionen werden als ebene Wellen angesetzt. Die SchluB- 
formeln stimmen bis auf Glieder von der Ordnung f? mit der Darwinschen 
klassischen Formel iiberein. Gegeniiber der Formel von Mott treten in allen 
drei Fallen Abweichungen von der Ordnung /? auf. Sauter. . 


Jean Louis Destouches. Sur la capture d’électrons par des ions positifs. 
CG. R. 192, 345—348, 1931, Nr. 6. In einer vorhergehenden Arbeit (C. R. 191, 
1438; 1930), die sich vom theoretischen Standpunkt aus mit dem Einfangen von 
Elektronen durch positive Ionen beschaftigte, hat der Verf. gezeigt, da8 der 
Wirkungsquerschnitt der Rekombination fiir einen bestimmten Term (n, l) des 
Tons immer dann ein Maximum besitzt, wenn die kinetische Energie W der Elek- 
tronen relativ zu den Ionen mit einem der Niveaus H, = RhZ?/k* ibereinstimmt, 
wo k eine ganze Zahl, kleiner als J, ist, und da er fiir verschwindendes W asym- 
ptotisch wie 1/W wachst. Der Zweck der vorliegenden Note ist, die Uberein- 
stimmung dieser Theorie mit dem Experiment zu priifen. In erster Annaherung 
werden die Elektronen als frei und als ungest6rt durch die vorhandenen neutralen 
Atome betrachtet. Dann miissen die Resultate unabhaéngig von dem durch- 
laufenen Medium sein. Benutzt man «-Strahlen, so wird die Wahrscheinlichkeit 
fir das Hinfangen von Hlektronen immer dann verhaltnismaBig groB werden, 
wenn ihre Relativgeschwindigkeit infolge ihrer allmaéhlichen Abbremsung den 
Werten W = H,, E,, ... der kinetischen Energie entspricht. Die Emissions- 
geschwindigkeit der «-Teilchen von RaC ist v = 2,06. 10° cm/sec, das erste 
Maximum (/,) liegt bei 54,4 Volt, was einer Geschwindigkeit v, = 4,4 . 108 em/sec 
= 0,21 v entspricht. Nach Durchtritt durch ein festes Haéutchen muB sich unter 
den «-Teilchen, deren Geschwindigkeit unter v, herabgesunken ist, eine Anzahl 
solcher befinden, die ein Elektron eingefangen haben. Dies stimmt mit Beob- 
achtungen. von Henderson und von Rutherford iiberein, die fanden, da8B der 
Effekt fiir «-Strahlen eintrat, deren Geschwindigkeit beim Austritt aus dem durch- 
laufenen Héutchen unterhalb von 0,25 v lag, gleichgiiltig, aus welchem Material 
das Hautchen bestand. ; Lesshewm. 


Georges Fournier et Marcel Guillot. Sur l’absorption des rayons f# par la 
matiére. C. R. 192, 555—557, 1931, Nr. 9. Mit Hilfe einer Kompensations- — 
anordnung werden die Massenabsorptionskoeffizienten der  f-Strahlen von 
Ra (BE) in einigen Metalloiden bestimmt: Bor m«/@ = 16,4, Phosphor (weiB) 
20,9, (rot) 20,2, Vanadium 19,7, Arsen 20,9, Brom 23,0, Natrium 16,8. 

‘s K. W.F. Kohlrausch. 
Harald Straub. Uber die Koharenzlange des von Kanalstrahlen 
emittierten Leuchtens. (Bemerkung zu der Erwiderung von E. Rupp.) 
Ann. d. Phys. (5) 8, 286—292, 1931, Nr. 3. 


E. Rupp. Antwort auf die vorstehende Bemerkung von H. Straub: 


Uber die Koharenzlange des von Kanalstrahlen emittierten 
Leuchtens. Ann. d. Phys. (5) 8, 293—296, 1931, Nr. 3. H. Ebert. 


C. Ramsauer, R. Kollath und D. Lilienthal. Uber die Erzeugung von Pro- 
tonen. Ann. d. Phys. (5) 8, 702—708, 1931, Nr. 6. Es wird iiber Versuche be- 
richtet, die zur Herstellung von gut definierten Protonenstrahlen bis zu 20 Volt 


* 
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_Geschwindigkeit herab gefiihrt haben. Wird eine metallische Lithiumflache mit 


Elektronen bembardiert, so emittiert sie neben anderen Ionen auch Protonen 
(Dempster). Mit Hilfe von e/m-Bestimmungen sowie durch direkten Vergleich 
mit einer anderen Methode zur Protonenerzeugung wird sichergestellt, daB ein 
Teil der von der Lithiumanode emittierten Ionen tatsdchlich Protonen sind. 
Nach weiteren Versuchen iiber die Vorgiinge bei der Entstehung der Protonen 
werden Versuchsbedingungen angegeben, unter denen gleichmaBige gute Strahlen- 
intensitaét erhalten wird. Kollath. 


Recent researches on the «-rays. Engineering 131, 439— 440, 1931, Nr. 3403. 
A. Hbert. 
Morris Muskat. The anomalous scattering of alpha-rays. Phys. Rev. 
(2) 37, 473—474, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das elektrische Feld, 
das die Rutherford-Chadwicksche Anomalie bei der «-Strahlstreuung durch 
Mg und Al verursacht, wurde durch Umkehren des wellenmechanischen ‘Aus- 
druckes bestimmt, der die Amplitude der durch eine sphaérische Symmetriekraft 
gestreuten Welle als Integral iiber das elektrische Feld des streuenden Atoms 
ergibt. Die Anomalie wurde analytisch auf zwei verschiedene Weisen dargestellt. 
In beiden Fallen ergaben sich im wesentlichen die gleichen Felder, da ihre Form 
fast véllig von der Tatsache abhangt, daB die Streukurven ein ausgepragtes 
Minimum haben. Die Gré8e dieses Feldes tibertrifft niemals 10°% des Coulomb- 
schen Feldes. Es oszilliert im Vorzeichen und fallt sehr schnell mit dem Abstand 
vom streuenden Zentrum ab. In Abstanden, die gréBer als 5.10—1% cm sind, 
ist es bereits zu vernachlassigen. Sein geringer numerischer Wert und sein oszilla- 
torischer Charakter befinden sich in ausgesprochenem Gegensatz zu den bisher 
gemachten Annahmen, von denen die meisten ein Potential der Form 1/oen n= 2 
zugrunde legten, wo o der Abstand vom Streuzentrum war. Das klassische 
Ladungsaquivalent dieses Feldes ist eine Reihe von Schalen von abwechselndem 
Ladungssinn, in annahernd 1,5. 10—1° cm Absténden. Rutherford und Chad- 
wick haben urspriinglich gerade diese Art von Erklarung vorgeschlagen. 
Giintherschulze. 
Gregory Paul Baxter and Charles Herbert Greene. The atomic weights of 
nitrogen and silver. I. The ratio of ammonia to silver. Journ. Amer. 


Chem. Soc. 53, 604—613, 1931, Nr. 2. Verff. bestimmten das Atomgewicht des 


Stickstoffs und des Silbers durch Vergleich der Verhaltnisse Ag : NH, und Ag: N Os, 


_welches bereits friiher gemessen worden ist. Zur Feststellung des Verhaltnisses 


Ag: NH, wurde NH, sorgfaltig gereinigt und getrocknet, an Chabasit adsorbiert 


- gewogen, dann ein Teil dampfférmig in HCl oder HBr bis zur Neutralisation 


(festgestellt durch Lackmus oder Methylrot) geleitet und der Halogengehalt 
nephelometrisch mit reinstem Silber bestimmt. Das Verhaltnis Ag: NH; ergab 
sich im Mittel zu 6,33401, Ag: NO, zu 3,64073, daraus ergibt sich fiir das Atom- 
gewicht des Stickstoffs der Wert 14,0085, fiir Ag ergibt sich (bei N = 14,008) 
107,880 (aus Ag: NH;) bzw. 107,879 (aus (Ag: NO3). W. Schroter. 


_R.Mecke und W.H. J. Childs) Das Atomgewicht des Sauerstoffes. 


(Mischungsverhaltnis der drei Sauerstoffisotopen.) ZS. f. Phys. 68, 


_ 362—377, 1931, Nr. 5/6. Nach einer Nullmethode, welche Linien gleicher Inten- 


sitat der atmospharischen Sauerstoffbanden A (028018) und A’ (O1%O18) mit- 


- einander vergleicht, wird unter Zugrundelegung des vorher ermittelten Gesetzes 


des Intensitatsverlaufs das Mischungsverhaltnis der drei Sauerstoffisotopen 
O16: 018: O'7 zu 630 + 20:1:0,2 bestimmt. Hieraus ergibt sich dann unter 


der Annahme der O'*-Normalen das Atomgewicht des Sauerstoffgemisches zu 
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16,0035 -- 0,0003. Bei der Umrechnung massenspektroskopischer Atomgewichts- 
bestimmungen auf chemische Atomgewichte mu8 daher ein Umrechnungsfaktor 
von Aymass = Achem - 1,00022 benutzt werden. Scheel. 


G. Hettner und J. Béhme. Das Chlorisotop mit der Kernmasse 39. Natur- 
wissensch. 19, 252, 1931, Nr. 11. Bei einer Untersuchung der Rotationsschwingungs- 
linien des Chlorwasserstoffs zeigte sich an der hauptsachlich untersuchten Linie 
auBer den beiden den HCl, und HCl,, entsprechenden Maxima die Andeutung 
eines dritten Maximums, das von einem HCl-Molekiil der Cl-Masse 39 herzurthren 
schien. Eine genaue Nachpriifung dieses Effektes mit einem Echelettegitter 
(10000 Striche, 142 Striche je Millimeter) und einem hochempfindlichen Radio- 
meter (12000 mm Ausschlag fiir 1 Meterkerze und 1m Skalenabstand bei 11 sec 
Schwingungsdauer) erméglichte eine Untersuchung der Oberschwingungsbande 
des HCl (bei 1,7 «). In diesem Bereich lag das Intensitatsmaximum des Gitters 
im Spektrum zweiter Ordnung. Bei einer Auflosung von etwa 6,8 A.-E. zeigten 
alle untersuchte Linien (Linien 2 bis 7 auf der kurzwelligen Seite der Bande) 
deutlich das dritte Maximum an der zu erwartenden Stelle, so da8 die Existenz 
des Chlorisotops 39 nicht mehr bezweifelt werden kann. Bemerkenswert ist, 
da8 bei sémtlichen Elementen ungerader Ordnung bisher héchstens zwei Isotope 
bekannt waren. Briickner. 


William Hume-Rothery. The Electronic Energy Levels of the Elements, 
with special reference to their Connexion with the Sizes and Elec- 
tronic States of Atoms in Metallie Crystals. Phil. Mag. (7) 11, 649 —678, 
1931, Nr. 71. An Hand eines groBen Zahlenmaterials und einer Reihe von Dia- 
grammen einerseits ber die Energientveaus von Atomen in der Abhangigkeit von 
der Ordnungszahl, andererseits tiber den Zusammenhang zwischen Ordnungszahl 
und Abstand der Atome im Kristallgitter werden einige Beziehungen zwischen 
diesen Gré8en aufgestellt, wie z. B. daB sich die Energieniveaus beim Ubergang 
za Atomen mit héherer Ordnungszahl Z wie Z2* andern, wenn der Gitterabstand 
mit Z—* geht, wobei x eine fiir die einzelnen Horizontalreihen des periodischen 
Systems charakteristische Konstante darstellt. Wegen der naheren Details und 
wegen der Abweichungen von dieser Regel muB auf die Originalarbeit verwiesen 


werden. ; Sauter. 


C. Zakrzewski et D. Doborzynski. Quelques remarques au sujet de la 


polarisation diélectrique des corps simples. Bull. int. Acad. Polon. (A) 
1930, S. 300—308, Nr. 6/7. [S.1350.] Stormer. 


James H. Bartlett, Jr. Orbital valency. Phys. Rev. (2) 37, 459, 1931, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) 1 
James H. Bartlett, Jr. Orbital valency. Phys. Rev. (2) 37, 507—531, 1931, 
Nr. 5. Es wird die Wechselwirkung zwischen zwei Atomen mit je einem 2 p-Elektron 
untersucht und zwar nach einer Methode, die der von Kemble und Zener ver- 
wendeten nachgebildet ist. Es werden die Energiekurven fiir die zwilf moéglichen 
Zustaénde untersucht, von denen sechs zu stabilen Molekiilbildungen AnlaB geben. 
Am tiefsten liegen zwei 2-Terme; die vier méglichen //-Terme sind ebenfalls 
stabil; vier Y- und zwei A-Terme ergeben AbstoBung. Sauter. 


A. Campetti. Le due forme molecolari dell’idrogeno. Cim. (N.8.) 8, 
XVII—XXVII, 1931, Nr. 2. Referat iiber Para- und Orthowasserstoff. 


2 K. Przibram. 


6. Atome. 7. Molekiile 1319 


Ettore Majorana. Sulla formazione dello ione molecolare di elio. 
Cim. (N. 8.) 8, 22—28, 1931, Nr. 1. Es wird die Stabilitat des He,-Ions nach’ der 
Methode von Heitler und London betrachtet. Beim Vergleich des He,-Molekiils 
mit dem Hy,-Molekiil wird auf die besondere Rolle hingewiesen, die die AuBen- 
und Innenelektronen beim He, spielen. Tollert. 


Lothar Meyer. Bemerkung zu der Arbeit von R.S anger: ,,Temperatur- 
abhangigkeit der Molekularpolarisation, insbesondere unter Be- 
rucksichtigung der freien Drehbarkeit“. Phys. ZS. 32, 260—261, 1931, 
Nr. 6. Gegeniiber R. Sanger (diese Ber. S. 605) halt Verf. daran fest, daB die bei 
tiefen Temperaturen gefundene Abweichung von der linearen Abhangigkeit der 
Molpolarisation von 1, 2-Dichloréthan von der reziproken Temperatur nicht 
auf Assoziation, sondern auf eine temperaturabhangige gegenseitige Beein- 
trachtigung der freien Drehbarkeit der beiden drehbaren Gruppen  zuriick- 
zufthren ist. Didlaukis. 


Ernst Bergmann und Leo Engel. Uber die Elektronenbeugung am 1, 2-Di- 
chlorathan. (Bemerkung zu den Versuchen von R. Wierl.) Phys. ZS. 32, 
263 — 264, 1931, Nr. 6. Die Elektronenbeugungsversuche von R. Wier] (Phys. ZS. 
31, 366, 1930) am 1, 2-Dichlorathan werden abweichend von Wierl unter der 
Annahme gedeutet, da die Molekiile im unangeregten Zustande nur eine stabile 
Konfiguration besitzen und unter den Wierls¢hen Versuehsbedingungen teilweise 
in einer zweiten Anordnung erscheinen. Diese Auffassung steht im Einklang 
mit den Debyeschen Réntgenstrahlversuchen, mit den Dipolmessungen und 
mit anderen Erfahrungen der organischen Chemie, wahrend Wier! das 1, 2-Di- 
chloréthan als ein Gemisch zweier Stereoisomere ansieht. Rupp. 


H. Gajewski. Rontgeninterferenzen an zwei- und dreiatomigen Mole- 
ktilen leichter Gase. Phys. ZS. 32, 219—221, 1931, Nr. 5. (Vortrag Gauverein 
Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Die Streu- 
intensitat wird nach der photographischen Methode bestimmt in drei verschiedenen 
Kammern, die zusammen den Winkelbereich von 15 bis 150° ausftillen. Zur 
Priifung der Theorie wird die gemessene Intensitétsverteilung verglichen mit 
der theoretischen, die man erhalt, wenn man der Streufunktion in der Debyeschen 
Streuformel spezielle Elektronenverteilungen zugrunde legt. Die Versuche er- 
geben, daB die Thomas-Fermische Verteilung eine recht gute Naherung ist. 
Ferner wird an N2, O,, CO, und CS, in Ubereinstimmung mit der Theorie gezeigt, 
daB einerseits bei konstantem Atomabstand das Molekiil einen um so besseren 
Interferenzeffekt gibt, je kleiner der charakteristische Atomradius ist, den die 
Atome des Molekiils besitzen, und da8 andererseits die Interferenzen bei kon- 
stantem charakteristischen Atomradius um so besser ausgebildet werden, je 
gréBer der Atomabstand ist. Folgende Werte des Abstandes der Sauerstoff- 
atome und der Schwefelatome in CO, bzw. CS, werden ermittelt: 1-9 (C Oz) 
= 2,45 +0,15A gegen 2,25 +0,05A mit Elektronenstrahlen nach Wierl, 
2,84 A aus den Atomradien nach Bragg und 2,10. A nach Strukturuntersuchung 
der festen Kohlenséure von Keesom. [, -, (CS) = 3,05 + 0,10 A gegen 3,20 
+ 0,05 A mit Elektronenstrahlen, 3,59 A aus Atomradien und 2,77 A aus spektro- 
_ skopischen Messungen von Jenkins. Die theoretischen Kurven von, N und O 
werden mit experimentellen von NH, und OH, verglichen. Das Uberwiegen 
der experimentellen Intensitaét gegentiber der errechneten bei kleinen Streu- 
winkeln verschwindet, wenn die Streukurven fiir NH, und OH, unter Beriick- 
sichtigung der H-Atome mit Atomabstinden aus spektroskopischen Messungen 
von Mecke (Phys. ZS. 80, 907, 1929) berechnet werden. Withelmy. 
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L. Beer Interferometrische Messungen an einzelnen Molekeln 
der Chlor-Substitutionsprodukte des Methans. Phys. ZS. 82, 265—282, 
1931, Nr. 7. Die Rontgeninterferenzen an Gasmolekiilen werden mit einer neuen 
Apparatur untersucht. Die theoretischen Grundlagen und die bisherigen Messungen 
sind ausfiihrlich und kritisch behandelt. Ein durch eine 60 mm lange Blende 
abgegrenzter Rontgenstrahl durchsetzt in einer elektrisch heizbaren Zelle den zu 
untersuchenden Dampf auf einer Strecke von etwa 1,5cm und wird dann ab- 
sorbiert. Die Sekundarstrahlung tritt durch einen méglichst nahe am Primar- 
strahl befindlichen Spalt aus. Dadurch wird bewirkt, daB nach allen Richtungen 
ein gleich groBes Volumen von etwa 12 mm* strahlt. Die zu beriicksichtigenden 
Korrektionen werden diskutiert. Untersucht wurden CCl,, CHCl;, CH,Cl, und 
CH;Cl mit Cu-K,-Strahlung. Die Streukurven zeigen Maxima und Minima, 
die bei CCl, am meisten ausgepragt sind. Sie stimmen fast quantitativ mit den 
theoretisch berechneten itiberein, wenn man von der Debyeschen Streutheorie 
und der wellenmechanischen Elektronenverteilung im Atom ausgeht. In CCl, 
ist der Abstand der Cl-Atome 2,99 + 1% A.-E. Aus den Braggschen Atom- 
radien findet man 2,97 A.-E. Die friiher von anderen Autoren veréffentlichten 
Messungen an fliissigem CCl, lassen sich nicht zur Berechnung des Abstandes 
Cl—Cl verwenden. Die gemessenen Abstande / der Cl-Atome sind in der Tabelle — 
angegeben, daneben die berechneten Dipolmomente uw. 


| u berechnet aus 
1 Punkttheorie |/wellenmechanisch| « beobachtet 
Tetraeder | Réntgenabstand 
| | 
CU Sea Oo Lone Be 2,99 A.-E. | | 0 0 | 0 
CHEM 3,4 3.11 1,0 1,9 1,2 
CHCl, . 3,9 3,23 aRG 2,2 Wg) 
GHEGRSS a i 1,9 1.9 | 1,9 


Fur die Winkel zwischen den C—Cl-Bindungen berechnet man bei CCl, 109,5° 
(Tetraederwinkel), bei CHCl, 116 + 3°, bei CH,Cl, 124 + 6°. J. Holtsmark. 


C. Ramsauer, R. Kollath und D. Lilienthal. Uber den Wirkungsquerschnitt 
von Gasmolekiilen gegeniiber langsamen Protonen. Ann. d. Phys. (5) 
8, 709—736, 1931, Nr. 6. Der Wirkungsquerschnitt von Gasmolekiilen gegeniiber 
Protonen wird fiir die Gase Helium, Neon, Argon, Wasserstoff, Stickstoff bei _ 
Protonengeschwindigkeiten von 30 bis 2500 Volt gemessen. Apparatur: Die 
Protonenerzeugung ist in diesen Berichten in einer vorhergehenden Arbeit 8S. 1316 
referiert. Ein Magnetfeld homogenisiert den Protonenstrahl in bezug auf seine — 
Geschwindigkeit und befreit ihn von allen anderen mitlaufenden Ionen. Die 
Wirkungsquerschnittmessung erfolgt bei geradliniger Strahlfiihrung nach der 
Zweikéfigmethode in strémendem Gas. MeBergebnisse. a) Wirkungsquer- 
schnittmessungen: Samtliche Wirkungsquerschnittkurven fallen zunachst mit 
wachsender Protonengeschwindigkeit ab, erreichen ein Minimum und steigen 
dann mehr oder weniger steil wieder an (bei Helium werden Minimum und Wieder- 
anstieg nicht beobachtet, liegen aber méglicherweise bei hdheren Geschwindig- 
keiten); die Abszissenlage der Minima zeigt eine auffallende Parallelitat zur 
Ionisierungsspannung der betreffenden Gase (eine Ausnahme macht Wasser- 
stoff vielleicht wegen seiner geringen Masse?). b) Versuche iiber die Art 
der Molekiilwirkung auf die Protonen: Bei kleineren Protonengeschwindig- 
keiten (unterhalb des Minimums) handelt es sich im wesentJichen um Streuung 
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der Protonen an den Gasmolekiilen, bei eréBeren Geschwindigkeiten ergeben 
die Versuche das Vorhandensein von langsamen positiven Teilchen, die nicht 
von einer Ionisierung des Gases herstammen kénnen, da langsame negative Teilchen 
nicht festzustellen sind. Die Resultate der Arbeit werden zum Schlu8 mit der 
Literatur des Gebietes verglichen. Kollath. 


Carl Ramsauer. Bemerkung zu den Wirkungsquerschnittsmessungen 
eal L. Brése und E.H.Saayman. Ann. d. Phys. (5) 6, 903—904, 1930, 
we 
J. S. Townsend. Uber die mittlere freie Weglange von Elektronen. 
Antwort auf eine Bemerkung von Herrn C.Ramsauer. Ann. d. Phys. (5) 8, 

805—808, 1931, Nr. 7. 

Carl Ramsauer. Zur Methodik der Wirkungsquerschnittsmessungen. 
Antwort an Herrn J.S. Townsend. Ann. d. Phys. (5) 8, 809—810, 1931, Nr. 7. 
Im Anschlu8 an die Arbeit von Brése und Saayman (s. diese Ber. 11, 2122, 1930) 
sagt Ramsauer, daS die durch die ,,sehr indirekte Methode von Townsend‘ 
gewonnenen Ergebnisse fiir sich allein nicht als beweiskraftig anzusehen’ seien, 
sondern ihre Bedeutung erst dadurch erhielten, daB sie mit den Ergebnissen der 
direkten Methoden verglichen werden. Ramsauer meint, da8 lediglich durch 
die Beweiskraft der direkten Methode der bei 0,75 Volt auftretende Abfall des 
Wirkungsquersehnittes auf etwa ein Siebentel des gaskinetischen Wertes gegen die 
iiblichen Vorstellungen zur allgemeinen Anerkennung gebracht ist. Townsend 
nimmt in emer Erwiderung dagegen Stellung, verteidigt seine Methoden und 
meint, da mathematische Schwierigkeiten nicht angefiihrt werden diirfen als 
Grund zur Herabsetzung des Wertes eines wissenschaftlichen Fortschrittes. 
Ihm antwortet Ramsauer, da der Schwerpunkt der Diskussion verschoben 
sei. Man hatte erwarten miissen, da8 als Hauptgegenstand einer etwaigen Er- 
widerung die ,,anderweitig nicht bewiesenen Voraussetzungen‘* der Townsend- 
schen Methode gemacht worden waren. — H. Ebert. 


R. A. Castleman, jr. The mechanism of the atomization of liquids. 
- Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 369—376, 1931, Nr. 3 (RP. 281). Der Verf. 
bespricht eingehend allgemein und fiir verschiedene Beispiele die Grundlagen 
der Zerstéubung von Fliissigkeiten auf moglichst femme Korngré8e durch einen 
Gasstrom. Die GréB8e der Flissigkeitstrépfehen nimmt proportional der Ge- 
schwindigkeit des Gasstromes ab. Durch mikrophotographische Aufnahme wurde 
_ferner festgestellt, da die Entstehung derartiger Troépfchen der gewdhnlicher 
Tropfen gleich ist und nur das AbreifBen derselben durch den Gasstrom die GréBen- 
ausbildung ersterer verhindert. Briickner. 


Erich Miller und Kurt Schwabe. Zur Passivitat des Chroms. II. ZS. f. 
Elektrochem. 37, 185—197, 1931, Nr.4. Im passiven Zustande ist das Chrom 
‘an der Oberflache mit einem im Gitter verankerten Chromoxydnetz tiberzogen, 
das die dahinterliegenden Chromatome nicht durch die Maschen in eine wasserige 
Lésung treten l48t. Sauren kénnen das Oxyd nur losen, wenn sie zwischen den 
Oxydmolekein einzutreten vermégen, woran sie jedoch’ wesentlich durch ihre 
Anionen gehindert werden. Werden diese aber durch kathodische Polarisation 
dem Wasserstoffion folgend elektrostatisch in die Netzmaschen gezogen, so lésen 
sie das Oxyd und das Chrom wird aktiv. Die dazu notwendige Kraft ist um so 
groBer, je gréBer das Anion ist. Jede Saure besitzt somit ein von ihrem Anion 
abhangiges Aktivierungspotential. An den Ecken und Kanten besitzt das Oxyd- 
netz jedoch erweiterte Maschen, durch die die Saure bereits infolge Diffusion 
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eindringt und das Oxyd lést. An diesen wenigen Stellen wird das Chrom darauf 
aktiv und polarisiert das Gesamtchrom durch Kurzschlu8strom zu steigenden 
unedlen Werten. Diese Selbstpolarisation erreicht, wenn durch den KurzschluB- 
strom ebensoviel Wasserstoff entladen wird, wie abdiffundiert, einen Grenzwert. 
Nur wenn letzterer unedler ist als das Aktivierungspotential einer Saéure, kann 
diese das Chrom von allein aktivieren. Bei Zimmertemperatur (20°C) gelingt 
dies nur mit Salzséure. Der Grenzwert der Selbstpolarisation 146t sich durch 
kiinstliche Ladierung der Oberflache erhéhen. Aus diesem Grunde kann man durch 
Reibung des Chroms diesen Grenzwert iiber die Aktivierungspotentiale samtlicher 
untersuchten Séuren mit Ausnahme der Phosphorséure bringen und so das Metall 
in ihnen aktivieren. Warme bewirkt ebenfalls eine Erhéhung des Grenzpotentials 
und vermag das Chrom in manchen Saéuren zu aktivieren, bei denen es bei niederer 
Temperatur passiv ist. Diese Ergebnisse gelten zunaéchst nur fiir molare Saure- 
konzentrationen. , Brickner. 


S. E. Sheppard and R. C. Houck. The fluidity of liquids. I. The Relation 
of Fluidity to Temperature. Journ. Rheology 1, 349—371, 1930, Nr. 4. 
Fiir den Zusammenhang von Zahigkeit und Temperatur wird die Gleichung 
aufgestellt 1/7 = A .e—AlT, die eine lineare Beziehung zwischen dem Logarithmus 
der Zahigkeit 7 und dem Kehrwert der absoluten Temperatur 7 ergibt. Diese 
Formel besitzt auBer dem Vorzug der Genauigkeit und Einfachheit auch den 
einer theoretisch éinwandfreien Grundlage. Die Zahigkeit wird als Ausdruck 
des Gleichgewichtes zwischen orientierten und nichtorientierten Molekiilen auf- 
gefaBt. Die Konstante K stellt die Arbeit dar, die erforderlich ist, um die ,,vor- 
tibergehende Kristallisation‘‘ der Molekiile zu zerst6ren. In erster Annaherung 
kann K gleich ¢c,(M/@)*'s gesetzt werden, worin ¢, die spezifische Warme, M das 
Molekulargewicht und @ die Dichte sind. K ist also die spezifische Warme, bezogen 
auf die molekulare Flacheneinheit. Bei assoziierten Fliissigkeiten wird die Ab- 
weichung von der Linearitaét in der Nahe des Erstarrungspunktes betrachtlich. 
Die mit Hilfe der Formel berechneten Assoziationsfaktoren stimmen gut iiberein 
mit den nach anderen Methoden errechneten. Im besonderen gelangen Verff. 
zu dem Schlu8, das Wasser unterhalb 30° vorwiegend aus (H,O),-Molekiilen und 
oberhalb 30° vorwiegend aus (H,0)3;-Molekiilen besteht. Die Ahnlichkeit zwischen 
den Beziehungen der Fluiditaét und des Dampfdruckes zur Temperatur deuten 
darauf hin, da8 die Methoden der statistischen Mechanik und der Quanten- 
dynamik, auf die innere Reibung angewandt, auf genauere Formeln ohne empirische 
oder willkiirliche Konstanten fiihren werden. Erk. 


Richard Springer und Hubert Roth. Versuche itiber eine Art von Turbu- 
lenzreibung in binaren Fliissigkeitsgemischen. Wiener Ber. 189 [2b] 
271— 285, 1930, Nr. 5/6. Mit einem friiher (R. Kremann, R. Springer und 
H. Roth, ZS. f. phys. Chem. 180, 415, 1927; diese Ber. 9, 296, 1928) beschriebenen 
Apparat, in dem der Widerstand einer turbulenten Stroémung gemessen wird, © 
bestimmen die Verff. die Turbulenzreibung einer groBen Zahl von binaren Fliissig- 
keitsgemischen, die teilweise von ihnen, teilweise von friiheren Beobachtern bei 
laminarer Str6mung untersucht worden sind. Der Vergleich der Ergebnisse zeigt, 
dai im allgemeinen die Turbulenzreibung ahnlich verléuft wie die Poiseuille- 
sche, daB aber auch erhebliche Abweichungen vorkommen. Erk. 


Eugene C. Bingham and Logan B. Darrall. A study of the fluidities and 
densities of the octyl alcohols. The association of liquids. Journ. 
Rheology 1, 174—205, 1930, Nr. 2. Die Fluiditat (Kehrwert der Zahigkeit) und 
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das spezifische Volumen von 23 Octylalkoholen werden in dem Temperatur- 
bereich von 9 bis 100° gemessen. Daraus werden neue atomare Temperatur- 
konstanten berechnet unter der Voraussetzung, daB die Konstitution der chemi- 
schen Verbindungen die Fluiditaét nur insoweit verandert, als sie das Molekular- 
gewicht oder die Assoziation beeinfluBt. Fiir die Fluiditat 100 und 200 werden 
der Assoziationsfaktor und dessen Temperaturkoeffizient fiir jeden Alkohol 
berechnet. Der Assoziationsfaktor nimmt regelmaBig ab in dem MaBe, wie die 
substituierte Seitenkette von dem Ende der Kohlenstoffkette gegen die Mitte 
zu sich verschiebt. In dem MaBe, wie die Hydroxylgruppe von dem auSersten 
Kohlenstoffatom gegen die Mitte zu riickt, nimmt der Assoziationsfaktor ab, 
doch ist dieser Effekt von dem dritten Kohlenstoffatom an unregelmaBig. Es 
wird eine Formel angegeben, mit der der Assoziationsfaktor aller Alkohole bis 
zam Nonylalkohol mit einer Genauigkeit von 1,2°% vorausberechnet werden kann. 
Die gemessenen und berechneten Zahlenwerte werden in vielen Tabellen und 
Diagrammen mitgeteilt. Erk. 


Harold Greville Smith, John Hulton Wolfenden and Sir Harold Hartley. The 
Viscosity and Density of Rubidium Nitrate Solutions. Journ. chem. 
soc. 1931, S. 403— 409, Februar. Verff. messen die relative Zahigkeit und Dichte 
wasseriger Rubidiumnitratlésungen bei 18 und 25° und Konzentrationen zwischen 
0,09- und 2facher Normalitét. Die Kurve der relativen Zahigkeit als Funktion 
der Konzentration verlauft ahnlich wie die der anderen Alkalinitrate; sie besitzt 
ein Minimum bei einer Konzentration von etwa 1,5 n, das sich bei héherer Tem- 
peratur zu niedrigeren Konzentrationen verschiebt. Fiir Konzentrationen kleiner 
als 0,2n kann die relative Zahigkeit durch die Formel von Jones und Dole 
wiedergegeben werden. Das ,,molekulare Lésungsvolumen™ von Rubidiumnitrat 
fiigt sich normal in die periodische Folge der Alkalinitrate ein. Erk, 


W. Geffcken. Uber die scheinbaren Volumina und Refraktionen von 
gelésten Elektrolyten. MNaturwissensch. 19, 321—322, 1931, Nr. 15. Der 
Verf. findet, daB das scheinbare Volumen ¢@ der gelésten Elektrolyte linear von 
der Wurzel aus der Konzentration abhéngt: 2, = 2+ K VC... wo Cy in Mol /Liter 
ausgedriickt wird. Der stets positive Faktor K ist bei den bisher gemessenen 
Alkalihalogeniden (mit Ausnahme der Li-Salze) bei konstanter Temperatur 
(zwischen 0 und 70°C) bis zur Sattigung konstant und ist wie das Volumen 4) 
bei unendlicher Verdiinnung als eine angenahert additive GréBe anzusehen. 
Die Reihenfolge der K-Werte ist fur Kationen: Li < Na < K, Rb, Cs, fiir die 
Anionen: F > Cl > Br > J. Die Beziehung wurde auch an zwolf Salzen aus den 
Gruppen der Perchlorate, Sulfate und Carbonate bestatigt. Sie gilt streng nur 
fiir Na Br, ist jedoch bei den anderen Salzen zwar geringen, aber systematischen 
Abweichungen unterworfen. Im Zusammenhang mit Bestimmungen der poe: 
indizes der Lésungen 148t sich auch die Molrefraktion geléster ee a 
Otto Redlich. Das Volumen von Elektrolytlosungen. Naturwissensch. 19, 
251, 1931, Nr.11. Als Folgerung aus der Debye-Hiickelschen Theorie der 
Elektrolyte ergibt sich, daB das partielle molare Volumen von Elektrolyten in 
verdiinnten Lésungen von der Quadratwurzel der Konzentration linear ed peri 
ist. Dieses Gesetz erhalt man einfach durch Differentiation des Debye-Htckel- 
schen Ansatzes fiir das chemische Potential nach dem Druck. Der Halter vor der 
Wurzel aus der Konzentration ist im wesentlichen durch die MS pete sag 
der Dielektrizitétskonstante und die Kompressibilitat des Lésungsmittels be- 


stimmt. Diese neu aufgefundene Beziehung steht sowohl hinsichtlich der ge- 
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forderten Konzentrationsabhangigkeit als auch hinsichtlich des fir Salze von 
verschiedenem Typus verschiedenen Absolutbetrages des Faktors mit vorliegenden 
Daten in guter Ubereinstimmung. Damit lat sich das partielle molare Volumen 
bis zu unendlicher Verdiinnung extrapolieren. : Brickner. 


H. Falkenhagen. Viscosity of Electrolytes. Nature 127, 439—440, 1031, 
Nr. 3203. Auf Grund der Debyeschen Annahme einer ,,lonen-Atmosphare“ 
kann fiir die Zahigkeit 7 eimes Elektrolyten die Gleichung entwickelt werden: 
n=*m(l+A. \'n). Darin ist 7 die Zahigkeit des Lésungsmittels, n die Norma- 
litat der Lésung und A ein Faktor, der abhangig ist von der Valenz der Ionen, 
ihrer Beweglichkeit, der absoluten Temperatur, der Dielektrizitatskonstante 
und der Zéhigkeit des Lésungsmittels. Verf. hat aus diesem Ausdruck allgemeine 
GesetzmaBigkeiten abgeleitet, auf deren bevorstehende ausfiihrliche Verdffent- 
lichung er hinweist. * Erk. 


S.L. Pupko. Viskosimetrische Untersuchungen der Hamoglobin- 
koagulation. I. Kolloid-ZS. 49, 150—153, 1929, Nr. 2. II. Ebenda 54, 170 
—i75, 1931, Nr. 2. Der Koagulationsproze8 des Hamoglobins wird viskosimetrisch 
untersucht in Anwesenheit von Methyl- und Athylalkohol und unter Einwirkung 
von KCl, KBr, CaCl, und FeCl,. Die Art der Koagulation unterscheidet sich je 
nach der Art des Alkohols: bei Anwesenheit von Methylalkohol bleibt die Viskositat 
der Lésung entweder konstant oder sie nimmt ab, wahrend sie bei Anwesenheit 
von Athylalkohol entweder konstant bleibt oder zunimmt. Die Einwirkung der 
Wertigkeit der Kationen auf die Viskositatsanderung bei der Koagulation in 
Anwesenheit von Methyl- oder Athylalkohol ist nur sehr wenig ausgepragt. Die 
Koagulation beginnt bei um so kleineren Alkoholmengen, je gréBer die Kon- 
zentration der zugefiigten Elektrolyte ist. Bei hohen Konzentrationen von CaCl, 
und Athylalkohol wird eine Stabilisierung des Systems beobachtet. Bei FeCl, 
tritt die Stabilisierung schon bei kleinen Konzentrationen (0,1 bis 2.n) ein. Die — 
Koagulation beginnt bei Zugabe von 2n-Lésungen. Bei gréBeren Konzentrationen 


verlauft sie sehr schnell, es entstehen dabei so groBe Flocken, daB viskosimetrische 
Messungen nicht méglich sind. Erk, 


E. Berger. Uber die Abhangigkeit der Glaseigenschaftéen von: der 
Warmevorgeschichte. ZS. f. Instrkde. 51, 127—136, 1931, Nr. 3; vgl. diese 
Ber. 11, 2131, 1930 u. 12, 184, 1931. H. Ebert. 


F. A. H. Schreinemakers. Equilibria in osmotic systems in which forces 

act. I. Proc. Amsterdam 33, 820—826, 1930, Nr. 8. In einem osmotischen 
System, in dem die Membran Krafte ausiibt, unterscheidet sich das Gleichgewicht 
um eme Arbeit E von dem Gleichgewicht ohne aktive Krafte. Mit Hilfe der 
freien Energie wird rechnerisch die Gleichung fiir diesen Vorgang aufgestellt. 
Die Richtung der Diffusion ist danach abhangig von der aktiven O. W. A. (osmo- 
tische Wasseranziehungskraft), die gleich der inneren O. W. A. minus potentieller 
Energie ist. Bei geniigend groBem EH kann dann eine inkongruente Diffusion 
eintreten, d.h. die Diffusion des Wassers geht von hdherer zu niedrigerer 
Konzentration. Fiir kleine Konzentrationen wird mittels des thermodynamischen 


Potentials die Proportionalitét von EZ mit der Konzentration des nichtdiffun- 
dierenden Kérpers gefunden. ‘O. Brill. 


F. A. H. Schreinemakers. Equilibria in osmotic systems, in which 
forces act. II. Osmotic systems, in which an active membrane, per- 


~ . 
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meable for more substances. Proc. Amsterdam 33. 1133—1139, 1930, Nr. 10. 
Ist die aktive. Membran fiir mehrere Stoffe permeabel, so ist die Diffusion ab- 
hangig von der Summe der einzelnen aktiven O. 8. A. (osmotische Substanz- 
anziehungskraft). Die Anzahl der Freiheitsgrade betragt fiir ein System von 
n Substanzen mit * Phasen, von denen d Substanzen diffundieren, n —r + 1—d 
Freiheiten. Sind auf der anderen Seite der Membran n’ Substanzen mit 1’ Phasen, 
yon denen d Substanzen diffundieren, so betragt die Anzahl der Freiheitsgrade 
(n+ nn’) —(r+r’) +2 —d. OL Brill. 


K. Hashimoto. Applications of electroosmosis on the wood chemistry. 
Cire. Electrotechn. Lab. Nr. 76, 448., 1930 (japanisch mit englischer Uber- 
sicht). Hi. bert. 


G. Tammann und A. Ruppelt. Die Entmischung lickenloser Misch- 
kristallreihen. ZS. f. anorg. Chem. 197, 65—89, 1931, Nr. 1. Bindre Gemische 
der Alkalisalze kristallisieren aus ihren Schmelzen teilweise in liickenlosen Misch- 
kristallreihen. Die zunachst entstehenden klaren Mischkristalle entmischen sich 
bei langsamer Abkihlung unter Warmeentwicklung, wobei sie triibe werden. Die 
auf den Abkihlungskurven durch die Entmischung bedingten Verzégerungen 
liegen bei dem Salzpaar KNO,;—NaNO, um 50°, im allgemeinen um 10° C tiefer 
als die Temperaturen der beginnenden Triibung. Bei schneller Abkithlung bleiben 
die Mischkristalle klar und triiben sich bei 20°C nur bei Gegenwart von Wasser- 
dampf. Bei den untersuchten Salzpaaren NaCl—KCl, NaBr—KBr, NaJ—KJ, 
KCI—KJ geht der Triibung eine Opaleszenzerscheinung voraus, die dahin ge- 
deutet wird, daB eine Sammlung der Metallatome auf gewissen Gittergeraden 
stattfindet. In einer Tabelle sind die Ergebnisse zusammengefaBt und die unter- 
suchten Alkalihalogenide nach ihren relativen Gitterparameterdifferenzen ge- 
d4 — dz 


d4 + dz’ 
2 


ordnet. Wenn der Wert der relativen Gitterparameterdifferenz da = 


wobei d, und dp die Parameter der beiden Komponenten A und B bedeuten, 


- kleiner ist als 0,115 A, so bildet sich aus dem Schmelzflu8 eine liickenlose Misch- 


kristallreihe. Betragt der Wert 0,047 A, so tritt eine Entmischung auch im festen 


_ Zustande nicht ein; die Entmischung beginnt erst bei Aa = 0,054 A. Die Differenz 


zwischen der Temperatur des Minimums der Schmelzkurve und der héchsten 
Temperatur der beginnenden Entmischung in einer Mischkristallreihe wird mit 
wachsendem Aa-Wert kleiner. Liegt der Wert der Gitterparameterdifferenz 
zwischen 0,135 und 0,144 A, so tritt beim Erstarren der Schmelze eine Mischungs- 
liicke auf, die sich mit wachsendem Aa rasch vergréBert. Von dem Wert 


Aa = 0,148 an ist die Mischbarkeit im festen Zustande nur noch sehr gering. 
. H. Franz. 


Gunnar Higg. X-ray studies on the binary systems of iron with 


nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Nova Acta 
Upsala (4) 7, Nr. 1, 958., 1929. Beschreibung der experimentellen Anordnung, 
der verwendeten Réhren, der MeBmethoden, der Expositionszeiten bei den ver- 
schiedenen Aufnahmen, sowie Angabe der MeBgenauigkeiten bei der Auswertung 


der Photogramme, deren MeBfehler kleiner als 0,1°% betragt. Als BezugsgroBe 


fiir die Dimensionsberechnungen wird die Kantenlange von 5,6280 A des Elementar- 


_wiirfels des Kochsalzes angenommen. Im folgenden werden die wichtigsten Er- 
_ gebnisse fiir die untersuchten Systeme mitgeteilt: 1. Das System Fe—N. Eisen- 
_ Stickstoffverbindungen, die dadurch erhalten wurden, da8 man Ammoniak bei 
verschiedenen Drucken tiber heiBes Eisen streichen lieB, wurden nach der Pulver- 
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methode untersucht. Die Linien von «-Fe verandern nicht ihre Lagen, wenn der 
Stickstoffgehalt der Praparate zunimmt, sie zeigen daher, da® die Aufnahme- 
fahigkeit von Stickstoff in «-Fe sehr klein sein mu8. Die erste Zwischenphase (y’) 
hat eine Zusammensetzung, die der Formel Fe,N entspricht. Fe,N kristallisiert 
in einem kubischen Gitter mit a = 3,789 A.-E. Die Elementarzelle enthalt ee 
Molekel Fe,N. Zwei mégliche Strukturen, I und II, mit den folgenden Atom- 
anordnungen sind festgestellt worden: I. 4Fe: 000, 0 wy, %40wW %%0; 
N: 4 ¥ %. Moglich in T! und T}. IL. Fe: 000, 3Fe:0 % 2, 298 %, 4%; 
N: % %%. Modglich in 7}, 14, T}, O! und O,. Die beiden Strukturen ergeben 
praktisch die gleichen Intensitatswerte, so daf8 man sie nicht unmittelbar unter- 
scheiden kann. Die Struktur II schemt jedoch aus besonderen Griimden die 
wahrscheinlichere zu sein. In der nachsten Phase (e) bilden die Eisenatome ein 
hexagonales Gitter dichter Packung. Der Homogenitatsbereich der «-Phase 
liegt zwischen 8 bis 11 Gewichtsprozent Stickstoff. Die Dimensionen der von 
den Eisenatomen gebildeten hexagonalen Zelle liegen zwischen a = 2,695 und 
c = 4,362 A bzw. a = 2,77 und c = 4,42 A. Die dritte Phase (£) scheint homogen 
zu sein bei dem héchsten Stickstoffgehalt von etwas tiber 11° und &hnelt der 
e-Phase. Die ¢-Phase ist vielleicht identisch mit der chemischen Verbindung Fe,N. 
2. Das System Fe—P. Es wurden Legierungen bis zu 28,8 Gewichtsprozent 
Phosphor untersucht. Bei der Lésung von Phosphor in «-Fe werden die Di- 
mensionen des Gitters so gut wie nicht geandert. Die erste Zwischenphase, Fe; P (e), — 
bildet eine tetragonale Zelle mit a = 9,090 undc = 4,446 A und enthalt 8 Molekeln 
Fe,P. Die wahrscheinlichste Raumgruppe ist S,? mit allen Atomen in allgemeinen 
Lagen. Die 24 Eisenatome werden alsdann von drei allgemeinen Komplexen 
von 8 Atomen und die 8 Phosphoratome von einem solchen Komplex eingenommen. 
Die 3 Eisenatome der Molekel Fe,P sind folglich nicht ,,aquivalent‘‘. Die zweite 
Phase, Fe,P (¢), kristallisiert in emem hexagonalen Gitter mit @ = 852 und 
c = 34,53 A. Die hexagonale Zelle enthalt 3 Molekeln Fe,P. Uber die Kristall- 
struktur werden keine eindeutig genauen Angaben gemacht. Die dritte Phase (7) 
kénnte die Formel FeP haben. Es konnten jedoch keine EHinzelkristalle fest- 
gestellt und auch nicht die Pulverphotogramme ausgewertet werden. 3. Das 
System Fe—As. Es wurden Legierungen bis zu 56,9 Gewichtsprozent Arsen 
untersucht. Aus den Verschiebungen der «-Fe-Linien bei zunehmendem Arsen- 
gehalt wurde festgestellt, da8B die Lésbarkeit von Arsen in «-Fe bei Raumtempe- 
ratur ungefahr 5 Gewichtsprozent betrigt. Die erste Phase (e) hat die Formel 
Fe, As und bildet ein einfaches tetragonales Gitter mit den Dimensionen a = 3,627 
und c = 5,973 A. Die Einheitszelle enthalt 2 Fe,As. Die genauen Atomanord-_ 
nungen konnten mit Sicherheit nicht ermittelt werden. Uber die nachste Phase (£),_ 
die nur bei Temperaturen tiber 750° C stabil blieb, konnten keine réntgenspektro- 
graphischen Untersuchungen ausgefiihrt werden. Die dritte Zwischenphase (7) 
hat die Formel Fe As. Sie hat eine ortho-rhombische Struktur mit den Dimensionen 
a = 3,366, b = 6,016 und c = 5,428 A. Die Kinheitszelle enthalt 4FeAs. 4. Das 
System FeSb. Die Léslichkeit von Sb in «-Fe bei Raumtemperatur scheint 
zwischen 6 und 7 Gewichtsprozent zu sein. Zwei Zwischenphasen wurden ge- 
funden. Der Homogenitatsbereich der ersten Phase (e) liegt zwischen 63,5 und 
65,5 Gewichtsprozent Antimon. Die Symmetrie ist hexagonal und die Dimensionen 
der hexagonalen Zelle nehmen ab von a = 4,106 und c = 5,145 A auf a = 4,066 
und ¢ = 5,127 A, wenn der Antimongehalt zunimmt von 63,5 bis 65,5%. Die 
e-Phase kann man als eine feste Lésung von Fe in FeSb ansehen. Die sekundare 
Zwischenphase (5) in diesem System hat die Formel FeSb,. Es kristallisiert im 
ortho-rhombischen System mit den Dimensionen a = 3,189, b = 56,8193 
¢ = 6,520 A. Die Elementarzelle enthalt 2 FeSb,. Die Raymgruppe ist V1? und 
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“die Atome haben die folgenden Lagen: 2 Fe: 000, % % %; 4Sb: Our, Oud 
Reyes Ys 0, 145° — u, vo + Koa = 0,18) o = 0,36.- 5. Das System 
Fe—Bi. Die bekannte Tatsache, da8 Fe und Bi nicht ineinander léslich sind, 
wurde durch Réntgenuntersuchungen bestitigt. Die Ubersicht der sehr eingehenden 
Untersuchungen ist durch 30 Tabellen-und 39 Figuren erhéht. Burmester. 


Keiji Yamaguchi. Hardening of Aluminium Crystals by Cold-Working. 
Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 260—286, 1930, Nr. 4 (japanisch); Abstracts 
(Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 13, Nr. 236/240, 1930) 9, 29, 1930, 
Nr. 4 (englisch). Scharnow. 


Eduard Hertel. Additionszentren als Koordinationszentren. Die 
Kristallstruktur des Veronals. ZS. f. phys. Chem. (B) 11, 279—290, 1931, 
Nr. 4. Verf. hat die C-Diathylbarbiturséure (Veronal) kristallographisch und 
rontgenographisch untersucht und folgende Ergebnisse erhalten: Kristallform 
rhombisch-bipyramidal, Translationsgruppe /’;, Raumgruppe V ;'» Der Elementar- 
kérper hat die Abmessungen J, = 7,11 A, J, = 14,4 A, J, = 9,7 A und enthalt 
4 Molekiile. Die Ringebene steht senkrecht auf der c-Achse, die iibereinander- 
liegenden Ringe sind in ihrer Ebene um 180° gegeneinander gedreht. Hierdurch 
werden die Malonsaéure-CO-Gruppen den NH-Gruppen des nachsten Molekiils 
eng benachbart. Durch die zwischen diesen Gruppen tatigen Nebenvalenzen 
durfte der Kristallzusammenhalt in Richtung der c-Achse bewirkt werden. Hiermit 
steht in Ubereinstimmung, daB am Stickstoff alkylierte Homologe nicht kristalli- 
sieren. H. Brandes. 


John G. Albright. A check on the lattice constants and axial ratios 
of stibnite. Phys. Rev. (2) 37, 458, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Dana, Handb. d. Mineralogie, ordnet Stibnit als ortho-rhombisch mit den Achsen- 
verhaltnissen 0,9926:1:1,0179 em, Gottfried (ZS. f. Krist. 65, 427, 1927) 
gibt die Achsenverhaltnisse 0,992: 1: 0,338 und die Gitterkonstanten a = 11,39, 
b = 11,48, c = 3,89 A. Wegen dieser groBen Unterschiede in der c-Achse wurden 
die Werte nachgepriift. Es ergab sich aus Réntgenreflexion und Beugungs- 
photogrammen a = 11,29, b = 11,45, ¢ = 3,87 A, woraus das Achsenverhaltnis 
0,986 : 1: 0,339 in guter Ubereinstimmung mit Gottfried folgt. Giimtherschulze. 


R. C. L. Mooney. The crystal structure of potassium permanganate. 
Phys. Rev. (2) 37, 474, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die GréBe der 
Zelleneinheit und die Raumgruppe des Kaliumpermanganats wurden neu bestimmt 
und eine Struktur auf Grund der Intensitatsbeobachtungen auf photographischen 
Platten ausgearbeitet. Die Intensitaéten wurden durch visuelle Beobachtung 
geschiatzt. Es zeigt sich, da8 der Kristall ein einfaches ortho-rhombisches Gitter 
hat, 4 Molekeln in der Hinheitszelle und die Symmetrie 2 Di — 16. Die Zelle hat. 

' die Abmessungen a = 9,08, 6 = 5,72, ¢ = 7,41 A. Die Werte bestatigen sehr gut 
die Werte anderer Beobachter. Symmetriebetrachtungen und die Intensitats- 
verteilung fiihrten auf eine Struktur mit elf Parametern. Durch die Annahme 
einer tetraedrischen Anordnung des Sauerstoffs um das Mangan und durch Ver- 
wendung der von Goldschmidt angegebenen inneren Radien war es méglich,. 
die Parameter zu bestimmen. Daraus wurden relative Intensitaten berechnet, 

_ die gut mit den gemessenen Intensitaten tibereinstimmten. Giintherschulze. 


. , . 

Eduard Hertel und Kurt Schneider. Polymerisation im Kristallgitter: 
 Kristallstruktur von Trinitroresorcin und Trinitrophloroglucin. 
_ ZS. f. phys. Chem. (B) 12, 139—150, 1931, Nr, 3: H. Ebert:. 
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Desmaroux et Mathieu. Remarques sur la structure de la nitrocellulose. 
CG. R. 192, 354—355, 1931, Nr. 6. Beim Vergleich des Debye-Scherrer- Réntgen- 
diagramms von Nitrocellulose mit 13,9 % Stickstoffgehalt und einer hoher nitrierten 
Holzcellulose erkennt man enge Beziehungen zwischen dem inneren Ring im 
Diagramm der nitrierten Baumwolle mit den innersten Streifen im Diagramm des 
nitrierten Holzzellstoffs. Brickner. 


L. Vegard. Die Struktur von festem H,S und H,Se bei der Temperatur 
von fliissiger Luft. ZS. f. Krist. 77, 2335, 1931, Nr. 1/2. Mit einer im Original 
naher beschriebenen Apparatur wurden Debye - Scherrer - Aufnahmen von 
H,S und H,Se bei der Temperatur der fliissigen Luft hergestellt. Es ergab sich, 
da8 H,S und H,Se unter diesen Bedingungen kubisch kristallisieren; be: dem 
Fehlen gemischter Indizes und unter Annahme einer ahnlichen Dichte fur den 
festen wie fiir den fliissigen Zustand ergab sich, daB bei dem geringen Reflexions- 
vermégen des Wasserstoffs die S- bzw. Se-Atome in einem einfachen flachen- 
‘zentrierten Gitter angeordnet waren; fiir die Zahl von Atomen in der Hlementar- 
zelle ergibt sich fiir beide Stoffe die Zahl 4; die Seitenlange der Elementarzelle 
ergibt sich fiir H,S:a = 5,79 A.-E. H,Se: a = 6,05 A.-E. Theoretische Be- 
trachtungen tiber die Stellung des Wasserstoffs im Gitter in beiden Stoffen lassen 
schlieBen, daB die Gitter als Koordinationsgitter vom Fluoridtypus aufzufassen 
sind. Fur die Zentrenabstande ergeben sich die Werte S—H = 2,51 A.-E, 
Se—H = 2,62 A.-E., daraus berechnet sich fiir den Atomradius des Wasserstoffs 
in Ubereinstimmung mit dem friiher fiir den unpolaren Wasserstoff gefundenen Wert 
yn 0,77 A (4,5) bzw. 0,71 A (H,Se), wenn man die von Goldschmidt an- 
gegebenen Jonenradien ry:. = 1,74 A und Ts, ==-1,91 A beriicksichtigt. Eine 
endgiiltige Entscheidung, ob die Annahme eines Koordinationsgitters wirklich 
zutrifft und damit die oben angefiihrte Rechnung zu Recht besteht, ist noch 
nicht getroffen. W. Schréter. 


W. Schwinning und E. Strobel. Verfestigung durch Wechselbeanspruchung. 
ZS. f. Metallkde. 22, 378—381, 402—404, 1930, Nr. 11 u. 12. Die untersuchten 
Stabe bestanden aus kohlenstoffarmem Hisen und aus Messing mit 72° Cu und 
befanden sich im ausgegliihten Zustande; die Wechselbeanspruchung erfolgte 
mit einer fiir diimne Stébe konstruierten Priifmaschine. Die Durchbiegungs- 
messungen ergaben, daB mit steigender Lastwechselzahl die Durchbiegung zunachst 
ansteigt, dann abnimmt; der Anstieg ist durch elastische und plastische Nach- 
wirkungserscheinungen verursacht, der Abfall ist ein Verfestigungsvorgang. — 
Es wurde ferner untersucht, wie weit die Festigkeitskonstanten des ZerreiB- 
versuchs durch die Wechselbeanspruchung beeinflu8t werden; das Ergebnis 
war, da8 durch die entstehende Verfestigung zwar die Streckgrenze und die 
Zugfestigkeit beim Zugversuch erhéht werden, da aber die Wechselfestigkeit 
herabgesetzt wird. Durch metallographische Untersuchung lieBen sich bei den 
in der Wechselpriifmaschine behandelten Staben Abschiebungen nach Gleit- 
flachen in den Kristalliten feststellen, anscheinend am starksten dort, wo die 
Gleitflachenrichtung giinstig lag. Die Vorginge werden durch mehrere Schliff- 
bilder veranschaulicht, insbesondere auch die Art der Bruchbildung. An kohlen- 
stoffarmem Eisen lie8 sich das zeitliche Fortschreiten des Dauerbruchs gut ver- 


folgen. Scharnow. — 


J. J. Trillat. Ktude de la constitution des celluloses nitrées et 
acytylées et deleur passage a 1’état de film colloidal. Journ. de phys. et 
le Radium (7) 1, 340—350, 1930, Nr. 10. Mit Hilfe der Réntgenstrahlen wurden 
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' die Faden von nach den iiblichen Verfahren nitrierten sowie von acetylierten Cellulose- 
fasern untersucht, und zwar sowohl in der Form von Faden, als auch in der Form 
von Filmen, welche aus den Lésungen gewonnen wurden. Ihrem Stickstoffgehalt 
nach kénnen die nitrierten Faden in mehrere Klassen eingeteilt werden. Bei 
einem Stickstoffgehalt von iiber 12°% bestehen die Produkte aus einer kristallinen 
Phase (Ketten von Hauptvalenzen), welche von Trinitrocellulose herriihrt, und 
einer amorphen Phase. Sinkt der Stickstoffgehalt auf 12 bis 10 %> So verkleinert 
sich allmahlich die kristalline Phase, bis schlieBlich die amorphe allein bestehen 
bleibt. Bei 6% N erscheinen die Interferenzringe der gewéhnlichen Cellulose, 
welche bei N< 2% allein erscheint. Gleichzeitig liefert die amorphe Phase ein 
mit dem Stickstoffgehalt variierendes Diagramm. Die Nitrocellulosefilme haben 
eine von den Faden etwas verschiedene Struktur. Beim Film sind manche inter- 
molekularen Raéume etwas gréBer und die Anordnung der Molekiile unregel- 
maBiger. Der Ubergang vom nitrierten Faden zum Film vollzieht sich unter 
Beibehaltung der kristallinen Phase, indem aber eine Verkleinerung der Kristallit- 
dimensionen eintritt. Diese Ergebnisse finden ihre Erklarung durch die Arbeiten 
von Hess und Trogus uber den Einflu8 der Lésungsmittel. Die Messungen 
der intermolekularen Raume stimmen gut iiberein mit Resultaten der Arbeiten 
von Sheppard und Keenan. Die Untersuchungen der homogenen Cellulose- 
acetate in Puderform sowie der entsprechenden Filme fiihrten zu durchaus ahn- 
lichen Ergebnissen. In diesem Falle indessen ist die Feinstruktur des Films die- 
selbe wie diejenige des acetylierten Fadens, was mit dem Zustande beim Acetylieren 
erklart wird. Eine Anzahl Tafeln und Modelle erlaéutern die Ergebnisse, welche 
theoretisch diskutiert und gewertet werden. - Auch kénnen die Resultate zur 
Identifizierung der verschiedenen Produkte benutzt werden. L. J. Weber. 


W. T. Astbury and A. Street. X-ray studies of the structure of hair, 
wool, and related fibres. I. General. Phil. Trans. (A) 280, 75—101, 1931, 
Nr. 683. Es wird tiber eine Rdontgenuntersuchung | (Debye-Scherrer- Auf- 
nahmen) berichtet, die an Geelong 80’s Merinowolle, Australischer 64’s Merino- 
wolle, Englischer Cotswoldwolle, menschlichen Haaren, Lamahaaren, Igelstacheln 
und Stachelschweinkielen ausgeftihrt wurde. Augenscheinlich ergeben alle ,,ani- 
malischen Haare‘‘ dem Wesen nach das gleiche Réntgenbild. Die Aufnahme (a) 
des*ungedehnten Haares ist eine typische ,,Fiber-Photographie“ und kann einst- 
weilen einer rechteckigen Zelle zugeordnet werden mit» den Abmessungen 
a = 27A.-E., b = 10,3 A.-E. und c = 9,8 A.-E. Beim Dehnen des Haares ver- 
schwindet die «-Aufnahme langsam und wird ersetzt durch eine andere ,,Fiber- 
Photographie“ (8), die zuerst klar hervortritt, wenn die Dehnung etwa 30% 
betrégt. Die B-Aufnahme kann man vorliufig emer rechteckigen Zelle zuordnen 
mit den Abmessungen a = 9,3A.-E., b = 6,64A.-E. und c= 9,8A.-E. Die 
 «-B-Transformation ist umkehrbar und beruht anscheinend auf der Ausdehnung 
einer innermolekularen Gruppe mit der Lange 5,15 A.-E. bis zu einer anderen 
Gruppe mit der Lange 6,64 A.-E., also entsprechend einer Zunahme von 29%. 
Die reversible «-f-Transformation gibt eine qualitative und quantitative Er- 
klarung fiir eine Reihe von charakteristischen Dehnungseigenschaften des Haares. 
Eine Réntgenvoruntersuchung iiber die Struktur von Cystinen ist ausgefthrt 
worden. Das Gitter ist hexagonal mit drei Molekeln je Zelle mit a = 9,40 A.-E. 
und c = 9,42 A.-E. Rontgenmikroanalytische Experimente haben gezeigt, dab 
gedehntes Haar (f-Form) leichter verletzbar ist als ungedehntes Haar (%-Form). 
Unter anderem wird festgestellt, dafi bei der B-Haarform der hauptsachlich Zer- 
stérenden Wirkung von Na, eine schnelle , nichtauflésende* Reaktion vorauf- 
geht. Die Struktur von Cystinen und die Wirkung von Na,S auf die B-Form laBt 
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vermuten, daB8 die letztere auf molekularen Ketten aufgebaut ist, denen Seite 
an Seite Kerne von Cystinen oder Cysteinen angegliedert sind. Die hauptsachlichst 
molekulare Gliederung der «-Form breitet sich langs der Faserachse mit einer 
Periode aus, die der hervorragendsten Periode der Cellulose (5,15 A.-E.) gleich 
ist. Die ganze Reihe der Untersuchungen bestaérken den Eindruck von langen 
faserartigen Molekeln, welche in einer bestimmten Weise die ununterbrochene 
Wiederholung von hexagonalen Ringsystemen, die durch tiberbriickende Atome 
verbunden sind, einhiillen. Die Réntgenmessungen lassen annehmen, daB die 
primaére molekulare Gruppierung im Haare auf aquimolekularen Verhaltnissen 
der vier Hauptbestandteile der Aminoséuren beruht. A, Burmester. 


B. lin und J. Simanow. Zur Frage nach der Natur der spezifischen 
Eigenschaften molekularer Oberflachenfelder. Die Struktur aktiver 
Kohlen und die Inversion der Effekte der Adsorptions- und Be- 
netzungswarme. ZS. {. Phys. 66, 613—618, 1930, Nr. 9/10. ,,Vom Standpunkt 
der von uns entwickelten elektrischen Theorie der Adsorption wird die Attraktion 
der Gasmolekiile mit der Oberflache des Adsorbens durch sein Gitter und durch 
seine Struktur bestimmt, welch letztere sowohl sein molekulares inneres wie auch 
sein molekulares Oberflachenfeld bedingt. Wie haben z. B. an der Oberflache 
von Steinsalz, NaCl, schachbrettartig gelagerte Na’- und Cl--Ionen, von denen 
sich nach auBen girlandenférmige Kraftlinien ziehen; die Gasmolekiile, die selbst 
elektrische Systeme (im einfachsten Falle Dipole) darstellen, werden beim Eintritt 
in dies elektrische Kraftfeld von ihm eingezogen und es findet eine Verdichtung 
des Gases, sowie Adsorption statt. Den Raum (von der Diecke eines Molekel- 
durchmessers oder etwas mehr) in unmittelbarer Nahe von der Oberflache des 
Adsorbens kann man als Raum eines eigenartigen ,Oberflachenkondensators‘ 
betrachteh, der von Kraftlinien durchdrungen ist.‘‘ Die infolge der Gasadsorption 
eingetretene Veraénderung der Oberflachenenergie wird kompensiert durch.die 


Warmeabgabe hie. 
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worin y die GréBe der adsorbierenden Oberflache, HE, die mittlere Starke des 
Molekularfeldes an der Oberflache des Adsorbens und ¢« die Dielektrizitatskonstante 
bedeuten. Auf Grund molekular-kinetischer Uberlegungen erhalt man fiir die 
Adsorptionskapazitat 
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(nm) der Gasdruck, 7) die Dicke der Adsorptionsschicht und U, die Arbeit der 
Adsorptionskrafte). Die mit CO, aktivierte, hydrophobe Zuckerkohle verhielt 
sich bei der Adsorption von Fettsaéuren entsprechend der Traubeschen Regel und 
zeigte beim Zusammenbringen mit Alkoholen Benetzungswarmen, welche mit 
steigendem Molekulargewicht der Alkohole anwuchsen; die mit Luft aktivierte, 
»quasihydrophile* Zuckerkohle ergab eine Umkehrung der Traubeschen Regel 
und sinkende Benetzungswirmen. Réntgenoskopische Untersuchungen dieser 
zwei Kohlen mit nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verschiedenen 
Eigenschaften ergaben, daB kein Unterschied zwischen ihren rontgenoskopi- 
schen Strukturen besteht. Dagegen unterscheiden sich die beiden identischen 
Debyegramme dieser zwei aktiven Kohlen sehr schroff von dem Debyegramm 
fiir Graphit. Daraus schlieBen Verff., da8 die Unterschiede in den Adsorptions- 
eigenschaften keinesfalls auf die Unterschiede der rontgenoskopischen Struktur 
und die Inversionen der Adsorptionseffekte nicht auf die spezifischen Higen- 


* 
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schaften des molekularen Feldes an der Oberflache des Adsorbens (£y?/8 =), 
sondern auf andere Ursachen, wie etwa Ultraporositaét usw., zuriickzufiihren 
sind (s. Bruns, Kolloid-ZS. 54, 33—35, 1931). L. J. Weber. 


Kyuhei Kobayashi and Ken-ichi Yamamoto. Physico-chemical properties 
of acid clay. (The 5th Report.) On the decolourisation of petroleums 
by adsorption. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 33, 428 B, 1930, Nr. 11. Die 
von Freundlich aufgestellte Adsorptionsisotherme laéBt sich auf die Entfarbung 
von Petroleumdestillaten mit japanischem Saureton anwenden; hiernach handelt 
es sich bei diesem Vorgang wahrscheinlich um eine Adsorptionserscheinung. 

Scharnow. 
James Rowland Curry. The desorption of gases from molecularly plane 
glass surfaces. Journ. phys. chem. 85, 859—873, 1931, Nr. 3. Die Gasabgabe 
einer Glasflache wird dadurch bestimmt, da® der Gasdruck in einer engen Glas- 
kapillare mit steigender Temperatur mit Hilfe eines Quecksilbermanometers 
gemessen wird. Der Nachweis, da8 eine molekular glatte Oberflaiche vorliegt, 
geschieht mit dem Apparat von Mc Haffie und Lenher. Untersucht werden 
im Temperaturbereich — 78 bis 340°C folgende Gase: Luft, Kohlendioxyd, 
Toluol, Ammoniak, Wasserstoff, Kohlenmonoxyd und Athylen. Messungen an 
Glasoberflachen, welche mit Wasserdampf in Beriihrung waren, ergaben etwa 
die dreifache Gasabgabe wie trockene Oberflachen. Die Dicke der adsorbierten 
Gasschichten war in allen Fallen nur ein Molekiil. Erwahnenswert ist, daB die 
Gasabgabe in einigen Fallen schon bei Temperaturen unter 120°C, nur in einem 
einzigen Falle iiber 220° C, vollsténdig war. Braun. 


Harry N. Holmes and A.L. Elder. The vapor-adsorption capacity of 
silica gels as affected by extent of drying before wet-heat treat- 
ment and by temperature of acid treatment and activation. Journ. 
phys. chem. 35, 82—92, 1931, Nr. 1. Die Benzoladsorption des Silicagels nimmt 
mit der Zeit ab; die Untersuchung von elf Proben ergab, da im Laufe von einigen 
Jahren eine Abnahme um 2 bis 33% festzustellen ist. An mehreren, auf ver- 
schiedene Weise hergestellten Silicagelen wurde der Einflu8 der Aktivierungs- 
temperatur auf die Adsorptionskapazitat untersucht und festgestellt, da eine 
Erhitzung bis auf 900° nicht nachteilig wirkt, woraus sich die Brauchbarkeit 
des Gels als Katalysatortrager (bei Reaktionen, bei welchen die Temperatur 800° 
nicht iibersteigt) ergibt. Durch Steigerung der Saéurebehandlungstemperatur von 30 
auf 100° C wachst die Porositaét. Von den zur Untersuchung gelangten — durch 
Behandlung von Wasserglas u. a. mit Nickelsalzen, Eisenchlorid, Kupfersulfat, 
unter verschiedenen Bedingungen (Konzentration, Aziditat, Nachbehandlung, 
Aktivierungstemperatur usw.) hergestellten — Gelen zeigte ein aus Kupfersulfat 
+ Natriumsilikat hergestelltes, neutral reagierendes Gel das gréBte Adsorptions- 
vermégen: es adsorbierte aus einem mit Benzol gesattigten Luftstrom 1 56% 
seines eigenen Gewichts an Benzol bei 30°. Die porésesten Gele, welche immer 
noch eine feste Struktur zeigten, wurden aus vor der Saéurebehandlung auf 50 
bis 60°% Feuchtigkeit getrockneten Gelen erhalten. Brauchbar waren auch Gele, 
welche bis 30% Wassergehalt getrocknet worden waren. Die »kreidigen” Holmes- 
schen Gele haben eine hohe Benzoladsorptionsintensitat bei hohen Partialdrucken, 
jedoch eine schlechte bei niedrigen “Partialdrucken; die glasigen Holmesschen 
Gele haben bei hohen Partialdrucken eine doppelt so groBe Adsorptionskapazitat 
wie die vom Patrickschen Typus, bei niederen Partialdrucken aber eine gleich 
groBe Kapazitat wie die letzteren. Daraus folgt, da es zweckmabig ist, bei der 
Dampfadsorption zunichst die kreidigen Gele zu verwenden, um dann die ae 
Dampfreste mittels der glasigen Gele aufzunehmen. L. J. Weber. 
84* 
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Dwight T. Ewing and Charles H. Spurway. The density of water adsorbed 
on silica gel. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 46354641, 1930, Nr. 12. Versuche, 
welche mit Hilfe von Volumenmessungen, unter Benutzung eines Gasdilatometers 
mit Helium ausgefiihrt wurden (Helium wird von Silicagel erst unterhalb — 185° 
merklich adsorbiert), fiihrten zu dem Ergebnis, daB, solange es sich um Wasser- 
mengen unterhalb 4,36°% handelt, bei 25,02° die Dichte des: adsorbierten Wassers 
gréBer ist als diejenige des fliissigen, freien Wassers bei derselben Temperatur. 
Apparatur, Reinigung des Heliums, Vorbereitung des Gels und der benutzten 
Wasserkapsel, Druckregulierung und -ablesung, sowie Arbeitsweise werden. be- 
schrieben und die Versuchsresultate diskutiert. Die Wasseraufnahme erfolgt 
auBerst energisch, wobei das Wasser in der Kapselkapillare zuweilen eifriert, 
wahrend sich das Gel stark erwarmt. L. J. Weber. 


H. H. King, J. Lowe Halland Glen C. Ware. A study of the density, surface 
tension and adsorption in the water-ammonia system at 20°. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 52, 5128—5135, 1930, Nr. 12. Zur Messung der Oberflachen- 
spannung diente ein die Steighdhe messender Apparat in der Art derjenigen von 
Richards und Coomb. Im selben Apparat konnten auch die Dichten bestimmt 
werden. Apparat und MeBmethodik werden besprochen. Die Oberflachenspannung 
von reinem fliissigen Ammoniak betrégt bei 0° 26,44 Dyn/em und sinkt mit 
steigender Temperatur nahezuregelmaBig um 0,220 je Grad (bei 20° = 22,03 Dyn/em). 
Das nach der Methode von Ramsay und Shields berechnete Molekulargewicht 
des fliissigen Ammoniaks ergab sich zu 24,5, also etwa */, NH;, woraus auf die 
Méglichkeit des Gleichgewichts (N H;).(60%) <= 2 NH;(40%) geschlossen wird. 
Fur eine groBe Anzahl von wasserigen Ammoniaklésungen wurden die GréBen 
der Oberflachenspannung und Dichte*bei 20° gemessen. Die gefundenen Werte 
stimmen mit den nach der Regel von Whatsmough und mit den durch An- 
nahme einer vollkommenen Mischung berechneten Werten tiberein. Allerdings 
treten in den mittleren Konzentrationen Abweichungen bis zu 6 Dyn auf. 
Da die Abweichungen auf die Adsorption der einen oder anderen Komponente 
an der Oberflache beruhen kénnten, wurde diese berechnet und gezeigt, daB die 
Adsorption von Ammoniak in verdiinnten Lésungen schwach negativ, in kon- 
zentrierten dagegen schwach positiv ist. L. J. Weber. 


Kiichi Iwasa. Pseudo-,,.Irregular Series‘’ Phenomenon Observed in 
Colloidal Gold Solution. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 931—941, 1930, 
Nr. 11 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 14, 
Nr. 275/276, 1930) 9, 89, 1930, Nr. 11 (englisch). Wird zu einer kolloiden Gold- 
lésung, welche soeben durch Reduktion von AuCl,; durch Formalin hergestellt 
wird, etwas KOH zugefiigt, so erfolgt Koagulation des Sols. Ist die zugefugte 
KOH-Menge gréBer, so ist die Lésung wieder stabil. Die Erscheinung ist ahnlich 
der der unregelm&Bigen Reihen, aber davon doch verschieden, da in beiden 
stabilen Zonen negative Ladung vorhanden ist. — Gemant. 


Walter Stiles and Gilbert Smithson Adair. A Note on Diffusion in Gelatine 
Gels. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 619—620, 1931, Nr. 2. Der Diffusionskoeffi- 
zient in Gelatinegelen sinkt mit steigender Gelkonzentration. Bei der Diffusion 
von Natriumchlorid z. B. sinkt er von 0,675 .10-5 fiir ein 4%iges Gel auf 
0,483 . 10~° fiir ein 16 %iges Gel. Es gilt’ k = a (1 — be), worin k die Diffusions- 
konstante, c die Konzentration der Gelatine in Gewichtsprozenten, @ eine Kon- 
stante = 0,74 .10—° bei 0° und 1,35 . 10-5 bei 20° und b eine Konstante, welche 
den Wert. von etwa 0,018 hat, bedeuten. Die Brauchbarkeit der Formel ist auf 
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das Konzentrationsgebiet von 2 bis 16%, Gelatine beschrankt. Die mit Nicht- 
elektrolyten erhaltenen Werte von b sind von derselben GréBenordnung wie die 
von den Verff. aus Versuchen mit Natriumchlorid gewonnenen Werte. L. J. Weber, 


Torsten Teorell. Photometrische Messung der Konzentration und 
Dispersitét in kolloiden Lésungen. I. Lichtschwachungsmessung. 
Kolloid-Z8S. 53, 322—338, 1930, Nr. 3. ,,Ein Lichtstrahl, der durch eine kolloide 
Lésung mit vernachlassigter Extinktion (,weiBes‘ oder ,farbloses‘ Sol) geht, ist 
beim Austritt derselben infolge Verluste durch seitliche Strahlung geschwacht. 
Die Lichtschwachung und Strahlung gehéren demnach zusammen.‘‘ Verf. stellt 
Untersuchungen an iiber die Verwendbarkeit der Lichtschwachungs- und 
Strahlungsmessungsmethode (Absorbometrie bzw. Nephelometrie) fiir analytische 
Zwecke, zur Bestimmung der Konzentration und Dispersitat in kolloiden, triiben 
Lésungen. Insbesondere sollen die Bedingungen der Anwendbarkeit von 
Pulfrichs Photometer (,,Stapho‘‘ Zeiss) zu diesen Zwecken gepriift werden. 
Als Untersuchungsmaterial dienten Mastix-, Fe(OH) ;- und Gelatinesole. Auf 
Grund der-vorhandenen Literatur und der eigenen Versuche werden Schliisse 
gezogen uber die Beeinflussung der Lichtschwéchung in Solen durch verschiedene 
Faktoren wie Schichtdicke, Konzentration, Wellenlange, TeilchengréBe, Poly- 
dispersitat, Teilechenform, Brechungsindex, Solvatation. Fiir die Schichtdicke 
gilt innerhalb weiter Grenzen das Lambertsche Gesetz. Bis zu recht hohen 
Konzentrationen gilt fiir hydrophile Sole das Beersche Gesetz. Bei hohen Kon- 
zentrationen tritt eme Abnahme der Schwaéchungskonstante pro Konzentrations- 
einheit auf (Konzentrationseffekt), welche z. B. auf ,,mehrfache Streuung‘ oder 
sonstige ,.rein optische Effekte** oder auf eine Veranderung der dispersen Phase 
zuruckgefuhrt werden kann. Fiir sehr schwach triibe oder gefarbte Sole ist eine 
Lichtschwachungsmessung im Pulfrichphotometer praktisch undurchfiihrbar. 
Erforderlich ist ferner bei jeder Messung die Wahl geeigneter Wellenlaéngen. So 
wahlt man z. B. fiir ,,farblose“ oder ,,weiBe‘‘ Sole von geringer Konzentration 
Filter S 43 oder S 50, bei héherer Konzentration am besten Rotspektrum § 61 
oder S 72; bei ,,farbigen‘‘ Solen sind Farben zu vermeiden, welche an den steilsten 
Teilen des ,,Schwachungsspektrums‘ liegen. Der Rayleighsche 1//*-Satz gilt 
nur fur auBerst feindisperse Sole von geringer Extinktion. Der theoretisch zu 
erwartende Hinflu8 der Dispersitaét wurde bestatigt, indem bei mittleren Dispersi- 
taten ein Schwachungsmaximum auftritt, welches bei Benutzung von mehr lang- 
welligem Licht sich nach den gré8eren Teilchengré8en hin zu verschieben schien. 
Bei der analytischen Anwendung der photometrischen Methoden mu§ man sich 
vergewissern, da8 der Dispersitaétsgrad in den verschiedenen Fallen konstant ist. 
Der Einflu8 von Polydispersitat (,,Summierungssatz‘‘), Teilchenform, Brechungs- 
index (Anderung der Strahlungs- und Schwachungseffekte durch Zusatze, »Auf- 
hellung‘‘ durch Glycerin usw.) und Solvatation werden besprochen. Mit: der 
Anderung der Hydratation wird im allgemeinen auch die Strahlung (Reflexion), 
Beugung, Brechung) und damit die Lichtschwachung gedndert. Solvatisierte 
Kolloide gehorchen nicht dem Beerschen Gesetz, und zwar wahrscheinlich infolge 
des Einflusses der Konzentration auf die Hydratation. L. J. Weber. 


Torsten Teorell. Photometrische Messung der Konzentration und 
Dispersitat bei kolloiden Lésungen. II. Kolloid-Z8. 54, 58— 66, 1931, 
Nr. 1. Man kann den Dispersitaétsgrad auch ohne Kenntnis der vorliegenden 
Konzentration untersuchen, wenn man sich des ,,Dispersitatsquotienten D. Q. 
bedient (Verhaltnis zwischen den Schwéchungskonstanten im Zwel sehr ver- 
schiedenen Wellenlangen, welches weitgehend konzentrationsunabhangig ist). 
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D. Q. hat fiir feindisperse Sole héhere Werte als fiir grobdisperse und zeigt fur 
mittlere Dispersitaten einen geradlinigen Verlauf. Mittels Eichkurven, fiir die 
zwei Sole mit bekannter TeilchengréSe erforderlich sind, kann in gewissen Fallen 
auch die absolute TeilchengréBe bestimmt werden. Bei normalen Verteilungs- 
kurven kompensieren sich die Polydispersitatseffekte einander aus. Schwachungs- 
messungen kénnen auch zur Untersuchung der Flockung dienen [Schwachungs- 
spektrum von Mastix und Fe(OH),-Solen vor und nach der Flockung}, Elektrolyt- 
flockungskurven und Alterungskurven von Mastix sind ahnlich. Die Flockungs- 
kurven verlaufen parabolisch und kénnen dementsprechend durch eine Exponen- 
tialformel wiedergegeben werden. Die Arbeiten von Boutaric und Jablezynski 
werden besprochen und die Bedeutung der D. Q. fiir Flockungsuntersuchungen 
und -definitionen wird hervorgehoben. L. J. Weber. 


Torsten Teorell. Photometrische Messung der Konzentration und Dis- 
persitat in kolloiden Lésungen. III. Kolloid-ZS. 54, 150 —156, 1931, Nr. 2- 
Wahrend in den ersten beiden Arbeiten die ,,Absorbometrie‘*‘ untersucht wurde, 
wird hier insbesondere die ,,Nephelometrie“‘ ins Auge gefaBt und gezeigt, daB 
bei Mastixsolen Lichtschwéchung und Strahlung in allerengstem Zusammenhang 
stehen (Messungen der Strahlungsintensitaten bei verschiedenen Dispersitaten 
und Konzentrationen und Vergleich mit den entsprechenden Lichtschwachungs- 
messungen). Fiir die Nephelometrie ,,wei®er‘‘ Sole sind die langwelligen Teile 
des Spektrums besonders geeignet. Die Kleinmannsche Regel der Proportionali- 
tat zwischen Strahlungsintensitaét und Solkonzentration stimmt nur bei den 
niedrigsten Konzentrationen, indem bei héheren Konzentrationen die Strahlung 
zunachst langsamer wachst, dann en Maximum durchlauft, um schlieBlich wieder 
abzunehmen. Fir hohe Konzentrationen ist die ,,Absorbometrie“ (siehe I und II) 
geeigneter. Das ,,Stufenphotometer‘’ und ,,Triibungsmesser‘’ von Zeiss, mit 
welchem die Untersuchungen ausgeftihrt worden sind, wird ausfiihrlich beschrieben 
und die angestellten Versuche zur Bestimmung der Schwerpunkte der ,,L‘‘-Filtra, 
der ,,Prismafaktoren“‘, des Blendeneffekts usw. werden wiedergegeben. L.J. Weber. 


S. W. Pennycuick. Uber den Ionenaustausch an der Oberflache von 
kolloidem Platin. Kolloid-ZS. 54, 21—32, 1931, Nr. 1. Die Mengen der an 
der Oberflache von kolloidem Platin durch Kationen verschiedener Salze ersetzten 
Wasserstoffionen wurden mittels einer Leitfahigkeitsmethode bestimmt. Als 
Elektrolyte dienten HCl, KCl, NaCl, BaCl,, CaCl,, AlCl;, FeCl, AgNO3, KCN. 
Es ergab sich, da weder H Cl noch HN O, an kolloiden Platinoberflachen adsorbiert 
werden, dai bei Salzen mit einwertigen Kationen nur ein sehr kleiner Tonen- 
austausch stattfindet, da beim BaCl, und CaCl, [onenaustausch und hydrolytische 
Spaltung an der Oberflache vorherrschen, dai enge Beziehungen bestehen zwischen 
Tonenaustausch und Erniedrigung des §-Potentials, daB bei AgNO, und AICl, 
eine auf gréBere hydrolytische Spaltung zuriickzufiihrende gréBere Zunahme 
der Aziditat festzustellen ist, daB beim KCN die durch Hydrolyse abgespaltenen 
KOH-Mengen die wesentliche Rolle spielen und da8 vor oder bei der Koagulation 
der Ionenaustausch nicht vollstandig ist, er jedoch nach der Koagulation als 
vollsténdig zu bezeichnen ist. Kritische Besprechung der angewandten Methode 
sowie ausfiihrliche Literaturangaben. L. J. Weber. 


B. Bruns. Uber den Einflu8 der Zerkleinerung von Kohle auf die 
Adsorption von Fettsauren. Kolloid-ZS. 54, 33—35, 1931, Nr. 1. Zerkleinert 
man nichtaktivierte Kohle, so nimmt die Adsorption der kohlenstoffreicheren 
Fettséuren mehr zu als diejenige der niedrigen Homologe, so daS durch Zer- 
kleinerung eine Kohle, welche eine Umkehrung der Traubeschen Regel aufwies, 
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eine dieser Regel folgende Kohle erhalten werden kann. Nach Verf. kann dies 
nur mit der Ultraporositat zusammenhangen, indem Poren, welche den hoch- 
molekularen Verbindungen nicht zugaénglich waren, durch mechanische Ver- 
reibung ge6ffnet werden. Das anomale Verhalten der Ameisensdure wird auf ihr 
viel geringeres Molekularvolumen oder auf ihre starkere Dissoziation zuriick- 
gefuhrt. L. J. Weber. 


D. Jordan Lloyd. Uber den Einflu8 des Volumens bei der Quellung. 
‘Kolloid-Z8S. 54, 46—49, 1931, Nr. 1. In Ubereinstimmung mit den Arbeiten von 
Wo. Ostwald wird gefunden, daB die Quellung gereinigter Gelatine sowohl 
in alkalischen Lésungen (wenn 7 = 0°, so da®B eine Hydrolyse vermieden wird) 
als auch in Salzlésungen (innerhalb groBer J7- und Salzkonzentrationsbereiche 
und unabhangig davon, ob Gleichgewichtseinstellung oder vollige Auflésung 
erfolgt) vom Volumen der Lésung unabhingig ist. L. J. Weber. 


N. Tomaschewsky. Uber die Herstellung von Kolloiden nach der 
Kondensationsmethode von Molekularstrahlen. Kolloid-Z8. 54, 79—8l, 
1931, Nr. 1. Kolloide Lésungen von Quecksilber in Wasser, Cadmium in Ather, 
Selen in Wasser, Natrium in Ather, Benzol, Xylol und Hexan, Kalium in Ather 
und Xylol, Rubidium und Casium in Ather wurden hergestellt und in bezug auf 
_ Konzentration, Stabilitat, TeilchengréBe, Ladung, Farbe und Leitfahigkeit 
untersucht. Die Stabilitat dieser Sole ist gréBer als diejenige der von Schalnikoff 
und Roginsky hergestellten Sole. Die besonders groBe Stabilitaét der Alkali- 
metalle in Ather (Kalium in Ather iiber 2 Monate) ist eine Stiitze der Ostwald- 
schen Uberlegung der Bedeutung des Dipolmoments des Lésungsmittels fiir die 
Stabilitat der Sole. L. J. Weber. 


S. J. Djatschowsky. Temperatur und Stabilitaét kolloider Lésungen. 
Kolloid-ZS. 54, 278—284, 1931, Nr. 3. Man kann kolloide Lésungen durch An- 
wendung tiefer Temperaturen teilweise koagulieren. Es koaguliert jeweils nur 
der grobdisperse Anteil, der feindisperse bleibt in Lésung. Auf diese Weise kann 
man eine fraktionierte Koagulation der verschieden dispersen Bestandteile vor- 
nehmen. Manche Sole (z. B. Eisenhydroxyd) werden nach dem Ausfrieren ultra- 
mikrokristallinisch. Elektrolyte und Alkohol schiitzen die Sole gegen das Koagu- 
lieren bei tiefer Temperatur. Gemant. 


Adolph J. Rabinowitsch und V. A. Kargin. Auflésung der Kolloidteilchen 
bei Verdiinnung der Sole. ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 24—35, 1931, Nr. 1/2. 
WO,-Sole gehen beim Verdiinnen in echte Lésungen tiber, und zwar ist der Uber- 
gang vollstandig bei Konzentrationen unterhalb 1,5.10~—° normal. Bei dieser 
Konzentration verschwindet der Tyndallkegel und der py-Wert entspricht dem 
aus dem WO,-Gehalt fiir vollstandige Dissoziation berechneten. In dem néachst- 
anschlieBenden Konzentrationsgebiet bis zur Normalitiat 4/,99) ist der pu-Wert 
konstant gleich 4,7, da in diesem Gebiet die Wirkung der Verdiinnung durch 
die fortschreitende Auflésung der Kolloidteilchen kompensiert wird. Dieselbe 
Erscheinung zeigen V,O,-Sole, doch wird sie hier durch die Bildung komplexer 
-Vanadinsauren iiberlagert. Die Auflésung der Kolloidteilchen ist hier von dem 
Verschwinden der roten Farbe des wasserfreien V,O, begleitet, was durch Auf- 
- nahme der spektralen Absorptionskurven bei verschiedenen Verdiinnungen gezeigt 

wird. As,S,- und Fe(OH),-Sole zeigen keine analogen Erscheinungen. H. Brandes. 


Adolph J. Rabinowitseh, V. A. Kargin und H. B. Fodiman. Untersuchungen 
der Kolloide, die nach der Kondensationsmethode von Molekular- 
strahlen hergestellt werden. I. Organosole der Alkalimetalle. Kolloid- 
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ZS. 54, 288 —295, 1931, Nr. 3. Durch Kondensation der Metalldampfe sind Organo- 
sole-von Natrium und Kalium in Athylather und Athylamin hergestellt worden 
(Methode von Roginsky und Schalnikoff). Die Sole sind stabil, koagulieren 
jedoch im Licht. Kataphoretisch wandern sie zur Anode. Verunreinigung erhoht 
die negative Ladung. Im gut gereinigten Zustande entfarben sie sich schnell 
und scheiden festes Metall aus. Zum Teil sind die kolloiden Lésungen neben 
echten Lésungen vorhanden. Gemant. 


J. Voigt. Untersuchungen itiber Gummi arabicum mit Hilfe von 
kolloidem Silber und Gold. Kolloid-ZS. 54, 307—310, 1931, Nr. 3. Es werden 
Gummi arabicum-Lésungen, sowie Proben von Arabinséure auf ihre Schutz- 
wirkung auf Gold- und Silbersole untersucht. Durch Verdiinnen der Gummi 
arabicum-Lésung geht ihre Schutzwirkung auf amikroskopisches Goldsol stark 
zuriick. Ebenso verschwindet die Schutzwirkung durch ultraviolettes Licht. 
Gemant. 

Fred Fairbrother and Mark Balkin. Studies in Electro-endosmosis. Part IV. 
The Electro-endosmosis of Some Organic Liquids against a Glass 
Surface. Journ. chem. soc. 1931, S. 389—403, Februar. In einer von den Verff. 
naher beschriebenen Apparatur wurde die Elektroosmose von 14 sorgfaltig 
gereinigten organischen Fliissigkeiten in bezug auf ein aus gesintertem Jenaglas- 
pulver hergestelltes Diaphragma untersucht. Tetrachlorkohlenstoff elektro- 
osmierte nicht, selbst wenn die Spannung bis 910 Volt gesteigert wurde. 
Desgleichen zeigte reinmes Benzol keine Bewegung, wahrend mit Thiophen verun- 
reinigtes Benzol eine allerdings sehr schwache Elektroosmose erkennen lieS 
(negative Ladung des Glases). Ather verlich dem Glas eine positive Ladung. 
Wasser, Formamid, Furfurol, Nitrabenzol, o-Nitrotoluol, Aceton, n-Propyl- 
alkohol, n-Butylalkohol, Benzaldehyd, Anilin, Chloroform und Propionsaéure 
verliehen dem Diaphragma eine negative Ladung. (Da Coehn bei Propionséure 
eine positive Aufladung des Glasdiaphragmas feststellte, riihrt vielleicht von der 
Verschiedenheit der Glassorten her.) Die ¢-Potentiale betrugen hierbei 0,1013 
bis 0,0189, bei einer Fehlergrenze von 1 bis 2°%. Die Beziehungen zwischen elektro- 
osmotischem Verhalten und Dielektrizitaétskonstante, Viskositat und insbesondere 
Dipolmoment werden an Hand der vorhandenen Literatur sowie der eigenen 
Versuche diskutiert. Auf letzterem Gebiet sind weitere Untersuchungen geplant. 
L. J. Weber. 

E. C, Markham and Arthur F. Benton. The adsorption of gas mixtures by 
silica. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 497—507, 1931, Nr. 2. Die Adsorption 
jeder Komponente aus Mischungen von Kohlenoxyd + Sauerstoff wurde bei 
1 Atm. und 0 bzw. 100° und aus Mischungen von Kohlendioxyd mit Kohlenoxyd 
bzw. Sauerstoff bei 100° gemessen. Bei denselben Temperaturen wurden die 
Isothermen der einzelnen Gase aufgenommen. Die Ergebnisse wurden auf Grund 
der Erweiterung der Langmuirschen Adsorptionstheorie gedeutet, indem die 
abgeleiteten Formeln die Adsorption jedes Gases aus der Mischung fiir jeden 
gegebenen Partialdruck wiedergeben, ohne von anderen Konstanten als den aus 
den Isothermen der einzelnen Gase gewonnenen Gebrauch machen zu miissen. 


; a 
Aus der Beziehung V = V° . werden abgeleitet 


1+ ap 
V,= aV? py 
1l--ap, + bp,’ 
Vv, = bV3P) 


1+ap,+ bp, 


a 


ll. Grenzflachen 1337 


Darin sind V’,, V, die bei den Drucken p,, P2 adsorbierten Volumina der zwei Gase; 


Vy Vs bedeuten die Saturationswerte bzw. die Gasmengen, welche adsorbiert 
sind, wenn die ganze Oberflache bedeckt ist; a, b stellen fiir eine bestimmte Tem- 
peratur konstante GréBen dar. Aus den Formeln folgt, daB aus Gemischen jede 
Komponente in geringerer Menge adsorbiert wird, als wenn sie bei demselben 
Partialdruck fiir sich der Adsorption unterworfen worden ware. Bei den Mischungen 
von Sauerstoff mit Kohlenmonoxyd stimmen die Beobachtungen mit den Be- 
rechnungen gut tiberein. Bei den Mischungen mit Kohlendioxyd liegen aber die 
beobachteten Werte oberhalb der berechneten, ja sie iiberschreiten zuweilen auch 
die in Abwesenheit des zweiten Gases gefundenen Werte, was zu der Hypothese 
fiihrt, da8 hier eine Einwirkung zwischen den beiden Molekiilarten stattgefunden 
hat. L. J. Weber. 


Pierre Mercier. Mesures sur les suspensions et les dépots. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 1, 292—305, 1930, Nr. 9. Verf. teilt seine Untersuchungen 
uber homogene und heterogene Suspensionen, sowie die theoretischen Grundlagen 
seiner Me8methoden, welche im wesentlichen auf die Verfolgung der Sedimentation 
mit Hilfe eines Schwimmers beruhen, mit. Art der Messung und die dafiir geltenden 
mathematischen Beziehungen werden angegeben; desgleichen die zu beachtenden 
Fehlerquellen. Die Versuchsresultate sollen in einer weiteren Veréffentlichung 
folgen. : L. J. Weber. 


A. vy. Buzégh. Uber die Haftfahigkeit und Raumerftillung mikro- 
skopischer Teilchen. Kolloidchem. Beih. 32, 114—142, 1830, Nr.1/4. In 
Fortsetzung seiner friiheren Arbeiten (siehe Kolloid-ZS. 47, 1929; 51, 52, 1930) 
untersucht Verf. das Sedimentvolumen von Quarzteilchen in Wasser, wasserigen 
Elektrolytlésungen, Alkoholen, lyophilen Kolloiden und einigen weiteren organi- 
schen Fliissigkeiten und die Beziehung dieses Volumens zur Gré8e, Gestalt usw. 
der Teilchen und insbesondere zu ihrer Haftfahigkeit. Das Sedimentvolumen 
(S. V.) homodisperser Quarzsuspensionen ist in rein wasserigem Medium weit- 
gehend dispersitétsunabhangig, in Elektrolytlésungen dagegen steigt es mit 
abnehmender Teilchengr6éBe. (Teilchen von 7 > 100 w zeigen ein §.:V., welches 
unabhangig von im Wasser enthaltenen Elektrolyten ist.) Beim Quarzpulver 
ist S. V. um so gréBer, je gréBer die Haftfahigkeit ist. Die Haftfahigkeit und 
S. V. unterliegen den Koagulationsregeln (Wertigkeitsregel, lyotrope Reihe). 
Je gréBer die Haftfahigkeit, um so gréBer die Abhangigkeit des S. V. von der 
TeilchengréBe. Bei geringer Haftfahigkeit (Wasser) gleiten die Teilchen aufein- 
ander und packen sich dichter, wihrend bei gré8erer Haftfahigkeit (Elektrolyt- 
lésung) sie nicht rollen, sondern mit Ecken und Kanten aneinanderhaften und 
groéBere Fliissigkeitsmengen einschlieBen, woraus folgt, daB aus dem S. V. nicht 
ohne weiteres auf die Dicke der Solvathiillen (der Lyospharen) geschlossen werden 
kann. Anders verhalt es sich naturgema8 bei sehr kleinen, kornférmigen Teilchen 
wie Eisenoxydpulver, wenn die Hohlraume zwischen den Einzelteilchen klein sind 
im Vergleich zur Dicke der Solvathiille. Hier wird Koagulation (durch Elektrolyt- 
zusatz) eine Verkleinerung, Peptisation eine VergréBerung des S. V. herbeiftihren. 
Plattchenformige Teilchen nehmen ebenso wie kérnchenférmige | Teilchen in 
Elektrolytlésungen ein gréBeres Volumen als in Wasser ein, sofern sie sich nicht- 
orientiert absetzen. Setzen sich aber plattchenférmige Teilchen (z. B. Glasteilchen) 
orientiert, also parallel zueinander ab, so macht sich die Dicke der Solvathillen 
geltend, indem ein Koagulator (Elektrolytzusatz) eine Verkleinerung des S. V. 
herbeifiihrt. Dicke der Solvathiillen, Gré8e und Form der Teilchen und Haft- 
fahigkeit beeinflussen auch die mechanischen Higenschaften. Wahrend ein Sediment 
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in Wasser dicht ist, aber zu flieBen vermag, zeigt es sich in einer Elektrolytlosung 
als locker, aber nicht flieBend. Die Haftfahigkeit der Quarzteilchen in Wasser 
wird durch Alkohol erhéht. Der Einflu8 tritt besonders oberhalb etwa 20% auf 
und wachst mit der Konzentration und dem Molekulargewicht der Alkohole. 
Versuche mit Ather, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Toluol zeigen, 
daB das S. V. mit der Haftfahigkeit steigt. Wie Versuche an _ plattchen- 
formigen Glasteilchen ergeben, wird hier das S. V. durch Erhéhung sowohl der 
Haftfaéhigkeit als auch der Dicke der Lyospharen vergré8ert. Bei organischen 
Fliissigkeiten mu8 also einer diinneren Lyosphaére nicht unbedingt eine hohere 
Haftfahigkeit entsprechen, es sind vielmehr auch die dielektrischen Eigenschaften 
zu beriicksichtigen. Die Temperatur spielt eine groBe Rolle, indem 8. V. mit 
steigender Temperatur zunachst abzunehmen und dann wieder anzuwachsen scheint. 
Zusatz von Gelatine bewirkt zunéchst VergréBerung der Haftfahigkeit und des 
S. V., die dann mit der Zeit sinken, was mit der langsamen Bildung der Gelatine- 
hiillen zusammenhangt. Der Effekt bleibt aus bei sehr kleinen und sehr groBen 
Gelatinekonzentrationen. L. J. Weber. 


Ronald Bulkley. Viscous flow and surface films. Bur. of Stand. Journ. of 
Res..6, 89—112, 1931, Nr. 1 (RP. 264). [S. 1292.] Erk. 


C. Nusbaum. X-ray analysis of cold rolling and recrystallization in 
steel. Phys. Rev. (2) 37, 458, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Einflu8 
von Kaltwalzen auf niedrig prozentigen Kohlenstoffstahl-und die zur Beseitigung 
dieses Einflusses nétige Warmebehandlung wurde mit Hilfe von Laue - Aufnahmen 
griindlich untersucht. Die Veraénderungen infolge steigender Beanspruchung 
durch Kaltwalzen treten in drei Stufen,ein. 1. Innere Spannungen, kenntlich an 
radialem Asterismus, 2. Das Zertriummmern der Kristallindividuen. 3. Zunehmende 
Vorzugsorientierung der Kristallbruchstticke. Die zur Beseitigung der Wirkungen 
erforderliche Temperatur ist eine Funktion des Grades der Kaltbearbeitung. 
Doch ist Rekristallisation zur vollstandigen Beseitigung der Vorzugsorientierung 
notig. Giintherschulze. 


Shuzé Takeda. A Metallographic Investigation of the Ternary Alloys 
of the Iron-Tungsten-Carbon System. Part I. On the Carbides in 
Tungsten Steels. Techn. Rep. Téhoku Imp. Univ. 9, 21—52, 1931, Nr. 4. 
Nach den Ergebnissen der magnetischen und mikroskopischen Untersuchungen 
treten in dem Fe-W-C-System drei Arten von Carbiden auf: 7, WC und 9, von 

denen nur das letztere magnetisch ist. Sie sind ferner dadurch zu unterscheiden, — 
das die -Phase leicht durch eine alkalische Lésung von K;Fe(CN), gefarbt wird. 
W Cist ein harter Bestandteil von grauer Farbe, die 9-Phase besteht im wesent- 
lichen aus Fe,;C und die 7-Phase ist eine ternire, feste Lésung von fast der Zu- 
sammensetzung des Doppelecarbids Fe;W;C, die sich bei hohem C-Gehalt durch 
Glithen oder langsames Abkiihlen in WC und Fe zersetzt. AuBerdem entsteht WC 
aber auch unmittelbar aus der Schmelze und Austenit. Danach miissen in dem — 
ternaren System zwei Gleichgewichte existieren, ein stabiles Fe—C—WC und ein 
metastabiles Fe—O- 7. An den gegliihten Proben erfolgt die magnetische Um- 
wandlung von 9 im allgemeinen in zwei Stufen, bei etwa 200 und 400°. Je nach 
der Zusammensetzung und der Warmebehandlung der Legierungen kénnen diese 
beiden kritischen Punkte indessen zwischen 0 und 400° variieren. Daraus wird 
geschlossen, daf © eine ternére feste Lésung bildet, wobei Fe;C0W und Fe in 
Lésung nimmt, und daf ihre kritischen Punkte durch W unter 200° erniedrigt, 
durch Fe iiber 400° erhéht werden, Berndt. 


& 
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- Shuzo Takeda. A Metallographic Investigation of the Ternary. Alloys 


of the Iron-Tungsten-Carbon System. Part II. Transformation and 
Constitution of Tungsten Steels. Techn. Rep. Téhoku Imp. Univ. 9, 165 
— 202, 1931, Nr. 4. Auf Grund der Ergebnisse der dilatometrischen, magnetischen 
und mikroskopischen Untersuchungen werden die Gleichgewichtsdiagramme des 
stabilen Fe-C-WC- und des metastabilen Fe-9-"-Systems bis etwa 16°% W und 
1,5 %o C fiir den festen Zustand aufgestellt. Naher betrachtet werden die Kristal- 
lisationen und Umwandlungen in 1 Projektions- und 13 Schnittdiagrammen, 
wozu beziiglich der zahlreichen Einzelheiten auf die Arbeit selbst verwiesen 
werden mu8. Unmittelbar nach der Erstarrung bestehen die Legierungen aus 
den metastabilen Phasen; nach dem Gliihen tritt bei geringem C-Gehalt nur die 
letztere auf. Die y-Phase wird im Fe-W-System mit wachsendem O-Gehalt nach 
héherem W-Gehalt hin erweitert. In ihrem Bereich erfolgen drei binare eutektoide 
Reaktionen (y [7 «+7; y == 9+"; y = a+ ) und eine peritekto-eutek- 
toide Reaktion (y + 7 ~~ «+ 9) mit dem invarianten Punkt bei 1 % W; 0,955 C 
und einer um 2 bis 3° iiber A, im Fe-Fe,C-System liegenden Temperatur. Bei 
den binéren eutektoiden Temperaturen der Reaktionen: y [= « + 7 (1335°) und 
y=—9%-+ 7 (1085°) erfolgen die peritekto-eutektische Reaktion: Schmelze 
+6— y+ bzw. die ternaére eutektische Reaktion: Schmelze = y + 7 + 9. 
Bei den Legierungen mit niedrigem C-Gehalt beobachtet man eine bin&re eutektoide 
Reaktion: « —7 7 + « (Fe,;W,). Berndt. 


Tomo-o Sat6. A Metallographic Investigation of the Iron-Silicon- 
Carbon Alloys. PartI. Onthe Transformations of Silicon Steels. Techn. 
Rep. Tohoku Imp. Univ. 9, 53—103, 1931, Nr. 4. Die A,- und A,-Umwandlungs- 
punkte hypereutektoider Stahle mit weniger als 5% Si wurden nach der dilato- 
metrischen Methode bestimmt. Da das Carbid bei hoher Temperatur leicht in 
Graphit tibergeht, wurden die Legierungen mit weniger als 3% Si von unmittelbar 
unterhalb Ar, und die mit mehr als 3% Si von dicht oberhalb Ac, rasch abgektihlt 
und der gebundene sowie der freie C festgestellt. Nach derselben Methode wurde 
an durch Glithen véllig graphitisierten Proben hypereutektoider Stahle mit 2 bis 
8%>Si der Beginn der Ac,-Umwandlung ermittelt. Mit steigendem Si-Gehalt 
nehmen die A,- und die A;-Umwandlung merklich an GréBe ab bis zum vélligen 


- Verschwinden. Das Ansteigen der Temperatur A, hangt vom C-Gehalt ab und 


ist besonders ausgesprochen bei niedrigen Werten desselben. Bei konstantem 
Si- und wachsendem C-Gehalt erweitert sich das Temperaturintervall der 4,-Um- 
wandlung bis zu einem Maximum bei der eutektoiden Zusammensetzung. Ebenso 


 erweitert es sich bei konstantem C- und zunehmendem Si-Gehalt. Mit diesem 


hebt sich der A,-Punkt, der bei Zusatz von 2% Si zu einem Stahl mit geringem 
C-Gehalt (unter 0,2%) verschwindet. Der A,-Punkt wurde durch magnetische 
‘Analyse bestimmt. Er fallt mit wachsendem Si-Gehalt und riickt unter A, bei 
2% Si im stabilen System (wo er fast mit dem Umwandlungspunkt der C-freien 


Fe-Si-Legierungen zusammenfallt), waihrend im metastabilen System der Beginn 


der Ac,-Umwandlung und A, zusammenfallen. Aus den Gefiigebeobachtungen 


_ abgeschreckter Proben (bis 8% Si bei Stahlen mit geringem C-Gehalt im meta- 


stabilen System und 2 bis 8% Si bei hypereutektoiden Stéhlen im stabilen System) 


wurden mehrere Schnitte des ternéren Raumdiagramms konstruiert. Mit 


steigendem C-Gehalt verbreitert sich das Feld der y-Phase der C-freien Fe-Si- 


Legierungen zu héherem Si-Gehalt bis zu etwa 7 °% im stabilen System (wobei 


eine peritekto-eutektische Reaktion bei etwa 1195° auftritt) und bis weit tiber 
8% Si im metastabilen System, und das koexistierende Feld der «- und y-Phasen 


bis 6% Si bei 0,05% C. Mit wachsendem Si-Gehalt nimmt ferner der C-Gehalt 
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im eutektoiden Punkte sowohl im stabilen als im metastabilen System ab, und 
zwar rasch bis 4%, dann langsamer. Mit zunehmendem Si-Gehalt steigt die 
Loslichkeit des C in der «- und 6-Phase bei Temperaturen tiber A, an, wiéhrend 
sie bei Raumtemperatur nahezu konstant bleibt. Die Abscheidung des Carbids 
aus den festen Lésungen wahrend der Abkiihlung ist nur schwer zu unterdriicken, 
selbst nach dem Abschrecken tritt Carbid langs der Kristallgleitflachen auf. Berndt. 


Yoichi Yamamoto. The Influence of Phosphorus in Iron-Carbon Alloy. 
Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 838—851, 1930, Nr. 10 (japanisch); Abstracts 
(Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 14, Nr. 271/273, 1930) 9, 82, 
1930, Nr. 10 (englisch). Um den Zusammenhang zwischen der Sprédigkeit von 
Stahl und GuBeisen und ihrem P-Gehalt festzustellen, wurden die Art des Auf- 
tretens des Fe,;P und der Einflu8 des C auf die Léslichkeit von P untersucht 
(der sich als sehr groB ergab), sowie der Grad der Lésung von P in Fe-C-Legierungen 
bestimmt. AuBerdem wurde der Einflu8 des P-Gehalts auf ihre Brinellharte 
erforscht. Nach Erhitzen auf 920° im Vakuum wurde an einer Legierung mit 
mehr als 2% C und 0,5 bis 1% P bemerkt, daB flockiger Graphit ausgeschieden 
war, und damit der HinfluB des P auf die Graphitisierung bestatigt. Berndt. 


Tadamasa Yosiki. Der Einflu8 metallischer Uberziige auf die me- 
chanischen Higenschaften von Stahl beim’ Nitrieren. Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 15, 143—154, 1931, Nr. 292. H. Ebert. 


W. Beek. Ein einfaches Verfahren zur quantitativen Verfolgung 
der atmospharischen Korrosion geschtitzter Metallrohre. Korrosion 
und Metallschutz 6, 201f., 1930, Nr. 9; nach Abhandl. aus dem Kaiser Wilhelm- 
Institut f. phys. Chem. u. Elektrochem. 15, 235—246, 1931. Als Erganzung einer 
friiheren Untersuchung,- in welcher das Verhalten eiserner, mit Schadebinde 
geschiitzter Rohre gegentiber hochkorrosiven Elektrolytlésungen festgestellt 
wurde, wurden Versuche mit derartigen Rohren in feuchter Atmosphare vor- 
genommen. Zur Verfolgung der Rostgeschwindigkeit diente ein von Kroehnke 
und Arndt ausgearbeitetes volumetrisches Verfahren, bei dem der Verbrauch 
an Sauerstoff durch Messung.der Verringerung eines abgeschlossenen Luftraumes, 
in dem sich die Probestiicke befanden, ermittelt wurde. Die Ergebnisse sind 
in Tabellen und Kurvenform mitgeteilt; sie zeigen auch hier ein gutes Rostschutz- 
vermégen der Schadebinde, in Ubereinstimmung mit Dauerversuchen in der 


Praxis. Scharnow. 


W. Beek. Zur Theorie der Rostschutzwirkung der »Schadebinde“.. 
Korrosion und Metallschutz 6, 229f., 1930, Nr. 10; nach Abhandl. aus dem Kaiser 
Wilhelm-Institut f. phys. Chem. u. Elektrochem. 15, 297—303, 1931. Bei Ein- 
wirkung von Salzlésungen auf Eisenrohre,-die durch Schadebinde geschiitzt 
waren, wurde festgestellt, daB letztere ein hohes und dauerhaftes Rostschutz- 
vermogen bewirkte, obgleich Isolationsmessungen an der aufgebrachten Binde 
nach geringer Hintauchzeit eine starke Stromdurchlassigkeit erkennen lieBen. 
In der Regel entspricht sonst einer Zunahme der Stromdurchlassigkeit eines 
Materials eine Abnahme seiner Rostschutzfahigkeit. Mit Hilfe von kolloid- 
chemischen Betrachtungen wird der Versuch gemacht, zu einer Vorstellung iiber 
die Rostschutzwirkung der Schadebinde zu gelangen. Vielfache Versuchsergeb- 
nisse haben zu der Annahme gefiihrt, daB ganz allgemein die Bildung von Ad- 
sorptionsschichten aus ‘kolloidgelésten Substanzen auf der Metalloberflache die 
Hemmung der Korrosionsgeschwindigkeit in ganz bestimmter Weise bedingt. 
Das Verhalten der Schadebinde kann, wenn sie als kolloides System aufgefaBt 


~ 
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wird, als Spezialfall dieser Regel gedeutet werden. Im Anschlu8 wird darauf 
hingewiesen, da die ungiinstigen Ergebnisse von Messungen des Ubergangs- 
widerstandes an mit. Schadebinde umwundenen Rohren in feuchtem Zustand 
keinerlei Schliisse auf ihre antikorrosive Wirksamkeit zulassen, Scharnow. 


P. W. Bridgman. Properties of single crystal magnesium. Phys. Rev. 
(2) 37, 460, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1355.] Gintherschulze. 


W.E.S. Turner. The Scientific Basis of Glass Melting. Glastechn. 
Ber. 9, 151—166, 1931, Nr. 3; Journ. Soc. Glass Techn. 14, 368—393, 1930, 
Nr. 56. Zusammenfassung unseres Wissens iiber die Erscheinungen, welche 
wahrend des Schmelzens der gebraéuchlicheren Glaser auftreten. Ph ysikalische 
Anderungen. Thermische Anderungen (spezifische Warmen der Glasrohstoffe 
und Glaser, Warmeténungen bei polymorphen Umwandlungen, Schmelz- und 
Lésungswérmen, Verdampfungs- und Verfliichtigungswirmen, Dissoziations- 


warmen, Reaktionswérmen). Schmelzpunkte. Gegenseitige Loéslichkeit der 
Glasbestandteile. Verfliichtigung wahrend des Glasschmelzens. Chemische 
Anderungen. Zerfalls- oder Dissoziationsvorgiénge: a) wasserabgebender 


Substanzen; b) von Verbindungen, welche in andere Gase und Metalloxyde 
zerfallen. Chemische Umsetzungen wahrend des Schmelzvorganges. Zum SchluB 
werden eine Reihe von Fragen formuliert und die Verfahren erértert, mit deren 
Hilfe diese Fragen verfolgt werden kénnen; ferner werden die Themata ab- 
geschlossener und im Gange befindlicher Untersuchungen iiber die Vorgénge 
bei der Glasherstellung mitgeteilt. Braun. 


Fritz Miller. Einflu8 der Bors&ure auf die Schmelzbarkeit und che- 
mische Widerstandsfahigkeit der Glaser. Glashiitte 61, 219—222, 1931, 
Nr. 13. Bei einem Grundglas von der Zusammensetzung 72% Kieselsdure, 18% 
Natron, 10% Kalk wird Natron durch Borsaéure ersetzt; ein Optimum der che- 
mischen Widerstandsfahigkeit liegt bei etwa 5°%, ohne da$ aber bei noch héherem 
Borséuregehalt eine wesentliche Verschlechterung eintritt. Beim Ersatz von 
KieselsAfure durch Borsaure liegt ein Optimum ebenfalls bei 5°%; allein bei noch 
gréBerem Zusatz tritt wieder eine deutliche Verschlechterung ein. Auf Grund der 
bisherigen Erfahrungen ergibt sich: 1. Beim Ersatz von Kieselséure durch Bor- 
saure nach Gewichtsprozenten wird die Schmelzbarkeit erleichtert und zwar 
parallel zum wachsenden Borséuregehalt; die Lauterungsgeschwindigkeit wird 


ethoht. 2. Beim Ersatz von Natron durch Borséure wird die Schmelzbarkeit 


verschlechtert, allerdings erst von etwa 5% Borsauregehalt an aufwarts. Braun. 


R. 0. Herzog und W.Jancke. Notiz iiber das Réntgendiagramm des 


Kollagens (Faserperiode). ZS. f. phys. Chem. (B) 12, 228—229, idee cee! 
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A. Press. Early developments of A.C. Theory. Phil. Mag. (7) 11, 793 —794, 


1931, Nr. 71. Historische Bemerkung zur Begriindung der Masten fet igh 
’ Sauter. 


Wilhelm Fleischhauer. Graphische Stromwandlerberechnung. Wiss. 


“Verdffentl. a. d. Siemens-Konz. 10, Heft 1, S. 98—136, 1931. Die Abhandlung 


und besonders die Durchfiihrung der absichtlich einfach gewahlten Beispiele 
haben gezeigt, daB die entwickelte graphische Stromwandlerberechnung geeignet 
ist, die mannigfaltigen Aufgaben des Stromwandlergebietes auf einfache, tber- 
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sichtliche Weise zu lésen. Das Hauptanwendungsgebiet der Methode sollte der 
Relaiswandler sein, dessen Eigenheiten bisher von keinem bekannten Rechnungs- 
verfahren geniigend beriicksichtigt wurden. Dem Relaiswandler sind auch die 
Ausgangsbedingungen und Entwicklungen angepaBt, so da8 die erzielte Genauig- 
keit befriedigend ausfallt. Da die Genauigkeitsanspriiche fiir den MeSwandler 
hohere sind, wurde fiir diesen noch die erweiterte Methode geschaffen, deren 
Resultate mindestens die Genauigkeit anderer bekannter Verfahren zur Be- 
stimmung von Stromfehlern und Fehlwinkel von Mefwandlern _besitzen. 
Die Vorziige der beschriebenen graphischen Methode liegen hauptsichlich in 
der Anwendbarkeit des Verfahrens auf jede beliebig gestellte Aufgabe, gleich. 
giiltig, ob diese auf Bestimmung der Fehler, des Leistungsvermégens, der 
Uberstromkennziffer usw. hinausléuft. . Die Berechnungen sind iibersichtlich 
und einfach; Naherungsrechnungen sind nicht erforderlich; die erzielte Genauigkeit 
geniigt dem Relais- und dem MeBwandler. Die einmal auszufiihrende Berechnung 
der einzelnen Kurven, die die Elemente der graphischen Methode bilden, ist zeit- 
raubend; aber die groBen Vorteile ihrer Anwendung wiegen diesen einmaligen 
Zeitaufwand voll auf. Uber die Méglichkeit, aus Kurven, die fiir eine bestimmte 
Blechsorte berechnet wurden, direkt diejenigen Kurven abzuleiten, die fiir eine 
andere Blechsorte Giiltigkeit haben (andere Magnetisierungskurve), sowie tiber 
die Beriicksichtigung verschiedener Eisenquerschnitte und Luftstrecken bei der 
Berechnung von Stromwandlercharakteristiken wird vom Verf. noch berichtet 
werden. Scheel, 


Chauncey Guy Suits. Studies in non-linear circuits. Phys. Rev. (2) 87, 
462, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es werden der Stromkreis: Induktanz, 
Kapazitat, Widerstand in Serie 


. dt RUS, ot 
LOT+ ge@ | itt RO =1O 
behandelt, wobei die Parameter Funktionen des Stromes sind. Der besondere 
Fall des Serien- und Parallelkreises mit linearem Widerstand, linerarer Kapazitiét 
und nichtlinearer Induktivitét mit Eisenkern wird im einzelnen untersucht. 
Fiir den Serienkreis wird gezeigt, daB das plétzliche Steigen des Stromes mit 
steigender Spannung bei einer bestimmten kritischen Spannung sich als eine 
Quasiresonanz auffassen laBt, die ,,nichtlineare Resonanz‘‘ genannt wird. Die 
Bedingung ftir Resonanz im lineraren Kreis 


+ 
>» 


shy aS = 4 rat t 
wird verallgemeinert zu 


ess dre 
L OF = a0 | adt 
fiir nichtlineare Falle. Die letzte Beziehung ist im stationéren Zustand wiihrend. 
eines Teiles jeder Periode erfiillt, wahrend deren der Scheitelwert nach dem 
Ohmschen Gesetz berechnet werden kann. Beim parallelen Stromkreis gibt 
es ebenfalls eine nicht lineare Resonanz. Sie ist mit einer Abnahme des effektiven 
Gesamtstromes bei zunehmender Spannung verbunden. Die grundlegende Analogie 
im Verhalten linearer Stréme gegeniiber veranderlicher Frequenz und nicht- 
linearer Stréme gegeniiber veriinderlicher Spannung folgt aus der vorherrschenden 
Spannungsabhangigkeit der Impedanz fiir die nichtlineare Induktanz mit Bisen- 


kern. > Giintherschulze. 


a 
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Willard H. Bennett. Problems in the design of a tube to withstand 
millions of volts. Phys. Rev. (2) 37, 469, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es erscheint unwahrscheinlich, daB eine weitere Steigerung der in Hochspannungs- 
rohren erzeugten Hochspannung zu erwarten ist, solange nicht der Mechanismus 
des Durchschlages der Réhren sorgfaltig untersucht worden ist. Eine Unter- 
suchung der Koronaentladung auf Glas fiihrt zu dem SchluB, daB zwecks weiterer 
Spannungssteigerung die Spannung im Vakuum erzeugt werden mu8 und dafBs 
das Feld annihernd senkrecht zur Glaswand der Rohre verlaufen muB. Die 
groBte Schwierigkeit, die zu iiberwinden ist, ist die Autoelektronenemission von 
den Elektrodenoberflichen. Eine Untersuchung der Emission von unbearbeiteten 
Metalloberflichen von Kriimmungsradien, die groB gegen den Abstand zwischen 
den Elektroden waren, zeigte, daB lose mikroskopische Teilchen, die an der Kathode 
haften, eine Emission ergeben kénnen, die von der auf einen gewéhnlichen Durch- 
bruch folgenden Emission nicht zu unterscheiden ist. Das als Anode benutzte Metall 
bestimmte wesentlich oder véllig die Feldstromcharakteristik.  Giintherschulze. 


C. K. Stedman. Linear time scale for voltage range up to 1000 volts. 
Phys. Rev. (2) 87, 474—475, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Strom- 
kreis, der kontinuierlich eine Spannungswelle erzeugt, die linear in der Zeit t, — t, 
von V, auf V, ansteigt und in einer Zeit, die klein gegen ft, — t, ist, wieder von 


V, auf V, abfallt, kann an die Ablenkungsplatten eines Oszillographen gelegt 


werden, um eine lineare Zeitachse zu bekommen. Der Kreis von Beddell und 
Reich (Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 563, 1927) ist auf ein Spannungs- 
bereich beschrankt, das durch den Unterschied zwischen Ziind- und Léschspannung 
der Neonlampe G10, normal 15 bis 20 Volt beschrankt ist. Ersetzt man diese 
Lampe durch das Thyratron FG 17, so lassen sich Spannungsbereiche von 60 
bis 1000 Volt und mehr erreichen. Wird das Gitter des Thyratrons mit dem nega- 
tiven Gliihdrahtende verbunden, so ist der Bereich 60 Volt und jedes weitere 
gegen das Gitter negative Volt erhéht das Bereich um 100 Volt. Stabilisation 
wird leicht dadurch erreicht, daB *'/,) Volt aus einem zu untersuchenden Kreis 
in den Gitterkreis des Thyratrons tibernommen wird. Selbst die Ablenkungsplatten 
eines Oszillographen, der nur geringe Empfindlichkeit hat, kénnen direkt an die 
Strombegrenzungsréhre gelegt werden. Das Frequenzbereich ist etwa das gleiche 
wie bei der Neonlampe. Ein Magnetfeld parallel zur Achse des Thyratrons ver- 
bessert das Arbeiten bei hohen Frequenzen, da es die Entladung daran hindert, 
sich selbst wieder iiber die Elektroden auszubreiten. Gintherschulze. 


Heinz Griiss. Eine neue Form von Kreuzspulinstrumenten. Wiss. 
Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 10, Heft 1, 8. 137—152, 1931. An Hand einer 
vergleichenden Untersuchung von Galvanometern zur Messung kleiner Wider- 
standsiinderungen wird gezeigt, daB die Briickenmethode den Differenzmethoden 
an Empfindlichkeit iiberlegen ist. Es wird ein Instrument beschrieben, das den 
Vorteil der Briickenmethode, die gréBere Genauigkeit, mit dem Vorteil der Un- 
abhingigkeit der Anzeige von der Héhe der Hilfsspannung verbindet. Es hat 
ferner vor dem Brugerschen Kreuzspulinstrument den wesentlichen Vorteil, 
eine GréSenordnung kleinerer Widerstandsinderungen anzeigen zu konnen. 
Es werden seine weiteren Vorteile beschrieben, z.B. die véllige Temperatur- 
fehlerfreiheit, die ohne Drehmomentverluste erreichbar ist und es so dem Dreh- 
spulgalvanometer iiberlegen macht, und besonders die Méglichkeit, das Instrument 
wahlweise als Drehspulgalvanometer zu verwenden. Scheel. 


R. Alden Webster. Primer testing set. Journ. Frankl. Inst. 211, 349 — 351, 
1931, Nr. 3. Der Verf. gibt die Beschreibung einer Wheatstoneschen Briicken- 
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anordnung zur Messung des Widerstandes von bei Geschiitzen gebrauchten Raum- 
nadeln. Das Wesentliche der Anordnung besteht einmal darin, da durch Parallel- 
schaltung eines Widerstandes von 1Ohm zu dem zu messenden Widerstand. 
Spannung und Strom niedrig gehalten und Funken vermieden werden, wodurch 
die Gefahr einer Explosion beseitigt ist. Weiter erhalt man durch die Begrenzung 
der Spannung auf kleine Werte bei hohen und veranderlichen Widerstanden 
zaverlassigere Werte des Widerstandes. v. Steinwehr. 


A. Arnulf. Méthode pour la compensation automatique des variations 
de résistance des circuits électriques, produites par les variations 
de la température ambiante. — Application a la compensation 
d’un galvanométre. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 275—288, 1931, 
Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de phys. Nr. 303.] In den zahlreich vorkommenden 
Fallen, in.denen man eine konstante Spannungsempfindlichkeit eines Galvano- 
meters bendtigt, ist’ es vorteilhaft, in den Galvanometerkreis einen sich mit der 
Temperatur automatisch in einem solchen Betrag andernden Widerstand ein- 
zuschalten, daB die Empfindlichkeit des Instruments, die von Anderungen des 
inneren Widerstandes, des auB8eren Feldes und der Elastizitaét der Aufhangung 
des Systems beeinfluBt wird, konstant gehalten wird. Als ein derartiger Regulier- 
widerstand hat sich ein gerader Konstantandraht bewahrt, der in ein offenes 
Quecksilberthermometer eintaucht, dessen Dimensionen so gewahlt sind, daS 
durch die Niveaudénderungen des Quecksilbers infolge von Temperaturschwan- 
kungen gerade soviel von dem Draht ein- bzw. ausgeschaltet wird, da durch 
die Anderung seines Widerstandes. die Anderung der Empfindlichkeit gerade 
kompensiert wird. Dieser Apparat mu8 zusammen mit dem Galvanometer von 
einer gemeinsamen Hiille umgeben sein. v. Steinwehr. 


J. Rud. Nielsen. Theory of a combined series and potentiometer 
rheostat. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 184—186, 1931, Nr. 3. Wird ein Rheostat 
zar Regulierung der Belastung eines Leiters benutzt, so kann er entweder in 
Reihe damit geschaltet werden oder der Leiter kann in Nebenschlu8 zu einem 
.variablen Teil desselben gelegt werden. Ein Rheostat, der einen raschen Wechsel 
von der Reihen- zu der Potentiometerschaltung oder umgekehrt durch einfaches 
Offnen oder SchlieSfen eines Schliissels erlaubt, ist von Dodge angegeben worden. 
Die Brauchbarkeit dieses Rheostaten hangt davon ab, daB fiir ee gegebene 
Netzspannung und eine gegebene Belastung des Rheostaten die Méglichkeit 
vorliegt, seinen Widerstand so zu wahlen, daB die maximale Belastung bei der 
Potentiometerschaltung gréBer ist als der kleinste Strom, der in der Serien- 
schaltung eingestellt werden kann, und zwar fiir alle Werte des Widerstandes 
des belasteten Leiters. In der vorliegenden Untersuchung wird die mathematische 
Herleitung fiir die Erfiillung dieser Bedingung gegeben. v. Steinwehr. 


G. Dupouy. Appareils de mesures électriques & cadre mobile dans 
un champ uniforme. C. R. 192, 734—737, 1931, Nr. 12. Wahrend die gebrauch- 
lichen Drehspulinstrumente (Galvanometer, Zeigerinstrumente) infolge ihres 
radialen Feldes iiber die ganze Skale eine nahezu konstante Empfindlichkeit 
haben, besitzen Instrumente mit einem gleichformig gerichteten Felde an ver- 
schiedenen Stellen der Skale verschiedene Empfindlichkeit, was in den Fallen 
von Vorteil ist, in denen man nur einen beschrénkten Bereich gréBerer Empfind- 
lichkeit benétigt. Die mathematischen Bedingungen fiir diesen Fall werden ab- 
geleitet. Es zeigt sich, da8 die maximale Empfindlichkeit eines solehen Instruments 
bei gleichem Produkt von Feld und Windungsflaéche und bgi gleicher Richtkraft 
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der Aufhéngung 17mal so groB ist wie die eines Instruments mit radialem Felde. 
Die Dampfung, die vielfach durch Anbringung eines kurzgeschlossenen Rahmens 
bewirkt wird und infolgedessen von dem Winkel, den derselbe mit der Feldrichtung 
macht, abhéngt, wird durch Anbringung eines zweiten Rahmens, der mit dem 
ersten einen Winkel von 90° bildet, fiir alle Stellungen der Drehspule gleichférmig 
gemacht. v. Steinwehr. 


J.Bouman. Eenige proeven met electroscopen. Physica 11, 45—48, 
1931, Nr. 2. Es werden einige Versuche beschrieben, die mit drei gleichen Elektro- 
skopen ausgefiihrt werden kénnen. Eins derselben ist mit emer Kupferplatte 
versehen und kann in ein Voltasches Elektroskop verwandelt werden. Die 
beiden anderen sind mit Knépfen versehen ‘und unterscheiden sich nicht von- 
einander. Sieht man die Elektroskope als Elektrometer, die Knépfe und die 
Platte als Leiter an, so kann man jetzt den Begriff der Kapazitaét, die Theorie 
des Kondensators und die Verteilung der Ladungen auf beiden Leitern erklaren. 
Um den Betrag der Kapazititen der Elektroskope zu bestimmen, verbindet man 
ein Elektroskop, nachdem es aufgeladen ist, mit einem anderen. Die Elektroskope 
zeigen die Potentiale an. Durch verschiedene Uberlegungen findet man den Wert 
der Ladungen der Elektroskope. v. Steinwehr. 


Joseph Sahagen. The use of the copper-oxide rectifier for instrument 
purposes. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 233—246, 1931, Nr. 2. Vor den anderen 
Wechselstrommefinstrumenten hat das Drehspulinstrument mit Gleichrichter- 
system den Vorteil groBer Empfindlichkeit; allerdings gilt seine Hichung nur fiir 
sinusférmigen Strom oder solechen bekannten Formfaktors, da sein Ausschlag 
nicht quadratisch, sondern genéhert linear dem Strom proportional ist. Zur 
Gleichrichtung dient eine Vierwegschaltung aus Kupfer-Kupferoxydgleichrichtern. 
Diese vertragen bis zu 65 mA/cm? Belastung, aber kurzzeitig auch sehr erhebliche 
Uberlastung ohne Schaden. Das Verhaltnis der Widersténde zwischen den Wechsel- 
stromklemmen fiir unbelastete und fiir kurzgeschlossene Gleichstromklemmen 
wird als Gleichrichtungsverhaltnis definiert, es betragt normal 50 bis 60. Der 
Temperaturfehler und der durch die Kapazitat bedingte Frequenzfehler ist fiir 
verschiedene Stromdichten verschieden, dieser erreicht einige Prozent im H6r- 
bereich. Bei Voltmetern ist der Temperaturfehler fiir verschiedene MeBbereiche 
und Empfindlichkeiten wegen der verschiedenen Vorschaltwidersténde ver- 
_ schieden und bis zu 1,5°% groB, bei Milliamperemetern meist unter 0,1%. Tem- 
peratur- und Frequenzfehler kénnen fiir een gegebenen Bereich durch temperatur- 
abhangige Nebenschliisse bzw. durch NebenschluBkapazitaten zum Vorschalt- 
widerstand unter 1° herabgedriickt werden. Konstanz der Hichung auf weniger 
als 1,5°% tiber mehrere Jahre ist normal. H. H. Kallmann. 


_ Herbert Kind. Konstruktion des Ersatzwiderstandes parallel ge- 
' schalteter Widerstande. Elektrot. ZS. 52, 477—478, 1931, Nr. 15. Die be- 
_ schriebenen graphischen Verfahren arbeiten ohne Abschieben von Parallelen, 
nur mit Zirkel und Lineal. AuSer Konstruktionen fir parallele Vektoren wird 
noch ein Verfahren fiir beliebige Vektoren beschrieben, das im allgemeinen der 
von Rukop angegebenen Konstruktion unterlegen ist, in den Sonderfallen von 
sehr stumpfem und sehr spitzem Winkel aber sehr brauchbar ist. Johannes Kluge. 


W. Biittow. Die Uberwachung des Isolationszustandes nicht ge- 
erdeter Gleichstromnetze mit einem wattmetrischen Instrument. 
 Blektrot. ZS. 52, 502—504, 1931, Nr. 16. Es wird eine Schaltung angegeben, 
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die unter Benutzung eines wattmetrischen Instruments gestattet, den Fehler- 
widerstand einer Gleichstromanlage zu bestimmen, wie sie z. B. heute viel zum 
automatischen Betrieb ganzer Stationen und Netze Verwendung findet. Die fest- 
stehende (Strom-) Spule des Instruments wird iiber einen aus parallel geschaltetem 
Kondensator und Ohmschem Widerstand bestehenden Kombinationswiderstand 
an die Sekundarwicklung eines vom Netz gespeisten Transformators geschaltet. 
Der eine Pol der beweglichen (Spannungs-)Spule liegt an Erde, der andere Pol 
fiihrt: iiber eine Speisespannung von 40 Volt, die ebenfalls dem Transformator 
enthommen wird, einen Kondensator und einen Ohmschen Widerstand an den 
Punkt der Gleichstromanlage, dessen Widerstand gegen Erde gemessen werden 
soll. Bei geeigneter Dimensionierung der einzelnen Schaltgréfen zeigt das In- 
strument Fehlerwiderstaénde gewiinschter GréBe an. Geeignet fiir diese Messungen 
ist ein von Siemens & Halske geliefertes wattmetrisches Relais und auch das 
Kontaktwattmeter von Hartmann & Braun. Johannes Kluge. 


William K. Kearsley. A Vacuum-tube Time Switch. Gen. Electr. Rev. 34, 
128—129, 1931, Nr. 2. Fur den Betrieb eines modernen, kraftigen Rontgenrohres 
ist es wichtig, auch sehr kurze Expositionszeiten bei Bestrahlung oder photo- 
graphischen Aufnahmen genau einhalten zu kénnen. Es wird eine Anordnung 
beschrieben, die Elektronenréhren als Schaltorgane verwendet und mit einer 
Genauigkeit von etwa 10% Betriebszeiten von 1/,) bis 20 Sekunden Dauer bewirkt. 
Durch einen besonders. konstruierten mechanischen Schalter (vierpolig) wird zu 
Beginn der Exposition mittels emes Gleichrichters ein Kondensator aufgeladen, 
wobei seine Spannung durch eine Glimmlampe begrenzt bleibt. Seine Entladung 
tiber wahlweise benutzbare Parallelwiderstaénde wird durch einfaches Umlegen 
des Schalters eingeleitet und damit Ytir eine bestimmte Zeitdauer das Gitter- 
potential eines Hlektronenrohres so negativ, da der Anodenstrom unterbrochen 
ist und die Anodenspannung steigt. Dadurch wird die Blockierung des stark 
negativ vorgespannten Hauptschaltrohres fiir die Dauer der Kondensatorentladung 
aufgehoben, der Primarkreis des Hochspannungstransformators geschlossen. 
Die gesamte Anordnung wird mit 50periodigem Wechselstrom  betrieben. 
Eine genaue Schaltskizze ist angegeben. Adelsberger. 


A. Masotti. Il condensatore elettrico formato da un filo rettilineo 
fra due piani paralleli. Lincei Rend. (6) 12, 519—522, 1930, Nr. 10. . Es 
wird der elektrische Kondensator, der aus zwei parallelen Platten und einem 
beliebigen geradlinigen Draht zwischen ihnen gebildet wird, theoretisch untersucht. _ 
Fiir die beiden Falle, einmal, da der Draht von der naher gelegenen Platte, dann, 
daf die Platten (die nahere und die entferntere) von dem Draht angezogen werden, 
werden Ausdriicke entwickelt. Tollert. 


H. Carsten und €.H. Walter. Uber ein Gerat zur Aufzeichnung von 
Kapazitétsinderungen und dessen Anwendung bei der Fertigungs- 
tiberwachung in der Gummi-Industrie. Siemens-ZS. 11, 156—162, 1931, 
Nr. 3. Das Verfahren ist ahnlich dem bereits vor einiger Zeit von Schulze und 
Zickner (s. diese Ber. 11, 2134, 1930) angegebenen. Der zu untersuchende Konden- 
sator liegt in einem Zweige einer mit 800 Hertz gespeisten KapazitaétsmeBbriicke. 
Als Indikator dient eine aus zwei Gleichrichtern und zwei Widerstanden be- 
stehende Brickenschaltung mit einem Gleichstromgalvanometer in der Briicken- 
diagonale. Durch eine dem Generator entnommene, gegen die MeBspannung 
groBe Hilfswechselspannung 148t sich auch in dieser Anordnung eine in erster 
Annéherung lineare Beziehung zwischen MeBgréBe und Galvanometerausschlag 
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sowie Unterscheidung positiver und negativer Anderungen der Me8groBe erreichen, 
wobei der Vorzug der Nullmethode erhalten bleibt, daB der Bezugspunkt von den 
angelegten Spannungen unabhangig ist. Zwischen Briicke und Indikator ist eine 
zweistufige Verstarkerkaskade eingeschaltet, welche eine relative Empfindlichkeit 
der Anordnung von etwa 1 . 10-* zu erreichen erlaubt. Durch Anwendung eines 
Fallbiigel-Registriergalvanometers ist in der beschriebenen Sonderausfiihrung 
der Apparatur allerdings nur die Beobachtung relativ langsam verlaufender 
Vorgange méglich. Der konstruktiven Ausfiihrung dieses fiir die Uberwachung 
der GleichmaSigkeit bei der Herstellung von Gummibahnen bestimmten Spezial- 
gerates (Idometer) ist ein breiter Raum gewidmet. Zickner. 


E. Hueter. Ein unmittelbar anzeigendes OberwellenmeSgerat. Elektrot. 
ZS. 52, 471 — 474, 1931, Nr. 15. Das beschriebene Gerat beruht auf dem Resonanz- 
prinzip. Der Vorwiderstand eines Weicheiseninstruments ist als Spannungs- 
resonanzkreis (Induktivitét, Kapazitaét und Ohmscher Widerstand hinterein- 
andergeschaltet) ausgebildet, wobei der Scheinwiderstand des Gerats fiir jede 
Oberwelle durch Veranderung der Selbstinduktion einer Drosselspule in geeigneter 
Abstimmung (z. B. 150, 250, 350 und 450 Hertz) méglichst klein gemacht wird, 
so da besonders die eingestellte Oberwelle zur Messung kommt. Der Fehler, 
der durch die unvollstaéndige Absperrung der Grundwelle hervorgerufen wird, 
kann durch Ritickstellen des Zeigers (Gegendrehmoment) kompensiert werden, 
was allerdings voraussetzt, da als Anzeigeinstrument ein solches mit rein 
quadratischer Charakteristik benutzt wird, denn nur dann ist das Gesamtdreh- 
moment die algebraische Summe der Momente der einzelnen Oberwellen. Es ist 
dafiir Sorge getragen, daf diese Kompensation bei allen Resonanzstellungen 
praktisch die gleiche ist. Der bei der MeSstellung fiir eine bestimmte Oberwelle 
von den anderen Oberwellen herriihrende Anteil ist sehr klein, kann aber auch 
durch einfache Korrekturformeln beriicksichtigt werden. Die Oberwellenbetrage 
k6nnen bei jeder Resonanzstellung unmittelbar abgelesen werden. Hine Frequenz- 
abweichung von 1% bedingt einen Mefifehler von héchstens 3% + Die gegen- 
laufige Wirkung der Eisen- und Kupferverluste in der Drosselspule bei veranderter 
_ Temperatur lassen héchstens einen Fehler von 4% zu. Das Gerat wird auch 
als Schreibgerat von der AEG, Berlin gebaut. Die Genauigkeit des neuen Gerats 
soll die gleiche sein wie diejenige der oszillographischen Verfahren mit nach- 
folgender harmonischer Analyse. Uber eine Zusatzeinrichtung zur Bestimmung 
von Stromoberwellen soll spater berichtet werden. Johannes Kluge. 


Rudolf Oetker. Ein Oberwellen-Voltmeter. ZS. f. techn. Phys. 12, 205 — 210, 
1931, Nr. 4. Mit dem neuen Instrument wird die Abweichung von der Sinusform 
aus dem Klirrfaktor, der als das Verhaltnis des Effektivwertes der gesamten 
Oberwellen zu dem Effektivwert der Grundwelle definiert ist, bestimmt. Die 
Kenntnis der einzelnen Oberschwingungen ist so iiberfliissig. Die zu untersuchende 
Spannung wird iiber eine Kondensatorkette geleitet, deren Grenzfrequenz zwischen. 
der Grundfrequenz und der tiefsten Oberwelle liegt. _Eine gewohnliche Konden- 
satorkette hat nun fiir die einzelnen Frequenzen einen verschiedenen Wellen- 
widerstand. Um ein fiir alle Frequenzen gleiches Ubertragungsverhaltnis ZU 
bekommen, wird die Kette durch einen unsymmetrischen Vierpol (Hoytglied) 
erganzt. Zur Messung der iibertragenen Oberwellenspannung dient ein an das 
‘Hoytglied angeschlossener Spannungsmesser (Vakuumthermoelement). Die durch 
die unvollstandige Dampfung der Grundwelle und dureh das noch etwas ver- 
schiedene Ubertragungsverhaltnis fiir die einzelnen Oberwellen bedingten Fehler 
werden untersucht und abgeschaétzt. Sie betragen nur Prozente der Oberwellen- 
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spannung am Ende der Kette. Fiir die Grundfrequenz von 50 Hertz werden alle 
Daten einer derartigen MeBanordnung angegeben. Durch die gleichen Uber- 
legungen erhalt man ein Oberwellenamperemeter. Durch Anwendung eines 
registrierenden Instruments kann z. B. die Kurvenform eines Netzes mit Hilfe 
des Klirrfaktors laufend tiberwacht werden. Johannes Kluge. 


E. Hormann. Uber den Frequenzgang von WechselstrommeSinstru- 
menten mit Trockengleichrichtern. ZS. f. techn. Phys. 12, 222—224, 
1931, Nr. 4. Die verwendeten Trockenplattengleichrichter haben wegen der sehr 
diinnen Sperrschicht eine groBe Kapazitat, der im Ersatzschema der Gleichstrom- 
widerstand des Gleichrichters parallel geschaltet ist. Die Kapazitét bedeutet 
fiir den Wechselstrom eine Ableitung, die mit wachsender Frequenz gréBer wird. 
Hieraus erklart sich die Fehlweisung bei héheren Frequenzen. Die Fehlweisung 
kann innerhalb eines weiten Frequenzbereiches kompensiert werden, indem man 
dem Vorwiderstand eine 4hnliche Frequenzabhangigkeit gibt, so da von der 
Gesamtspannung bei allen Frequenzen der gleiche Bruchteil an dem aus Gleich- 
richter und Drehspulinstrument bestehenden System liegt, und indem man 
parallel zu dem Gleichrichter einen induktiven Nebenwiderstand schaltet. In 
Ahnlicher Weise kann man einen Strommesser kompensieren. Im Bereich von 
50 bis 10000 Hertz ist die Korrektur des Frequenzganges sehr gut. Die fabrik- 
maéBig hergestellten Instrumente, die meist mit vier Gleichrichtern nach der 
Graetzschen Schaltung angeordnet sind, und die ohne Transformator arbeiten, 
zeigen bei kleimeren Frequenzen einen positiven Fehler, der auf die Beeinflussung 
des Formfaktors durch die Induktivitaét des Systems zuriickgefiihrt wird. Dieser 
positive Fehler tiberlagert sich dem oben erwaéhnten, durch die Kapazitaét bedingten 
negativen Fehler. Eine grundsatzliche Einschrankung gilt fiir alle Gleichrichter- 
instrumente. Sie messen nur Strom und Spannung der Kurvenform richtig, 
mit der sie geeicht sind, da die Hichung in Effektivwerten erfolgt und da das © 
Drehspulinstrument nur das arithmetische Mittel anzeigt. Eine andere Kurven- 
form kann sehr groBe Fehler bedingen. Johannes Kluge. 


M. A. Tuve, L. R. Hafstad and 0. Dahl. Experiments with high-voltage 
tubes. Phys. Rev. (2) 37, 469, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden 
Messungen mit kimstlichen f- und y-Strahlen ausgefiihrt, die durch die Hoch- 
spannungskaskadenréhren und Teslaspulen erzeugt waren, die kiirzlich im Phys. 
Rev. beschrieben worden sind. Die H»-Werte der schnellsten 8-Strahlen, gemessen 
durch ihre Ablenkung in einem bekannten Magnetfeld, entsprechen nach den ; 
vorhandenen f-Strahltabellen in Volt&équivalenten den an den Réhren liegenden 
Scheitelspannungen, die nach der kapazitiven Spannungsteilungsmethode ge- 
messen wurden. Unter Verwendung eines Geiger-Miillerschen Zahlers, der 
durch 15 cm Blei abgeschirmt war, wurden die relativen Intensitaten der y-Strahlen 
durch 2,5, 5 und 7,5cem Blei hindurch gemessen. Wurde die Réhre mit etwa 
1300 kV betrieben, so war der Absorptionskoeffizient nach dem Durchgang durch > 
2,56cm Blei der gleiche (0,47) wie der der y-Strahlen des Radiums im Gleich- 
gewicht, gemessen unter gleichen Bedingungen mit dem gleichen Apparat. Diese 
B- und y-Strahlmessungen ergeben nebenbei auch eine Bestatigung friiherer 
Spannungsmessungen. Die friiher beschriebene Warmebehandlung des Pyrex- 
glases hat die Spannungsgrenze soweit erhéht, daB Réhren befriedigend bis an-— 
naébernd 2000 kV betrieben werden kénnen, wobei diese Grenze durch Korona- 
bildung oder Uberschlag zum geerdeten Olbehalter gegeben war. Zurzeit sind 


Versuche mit Protonen héherer Geschwindigkeit im Gange. Giintherschulze. 
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Herbert J. Reich. A periodic contactor operated by a neon-tube 
oscillator. Rev. Scient. Instr. (N. §.) 2, 164—170, 1931, Nr. 3. Es wird eine 
Schaltung beschrieben, mit deren Hilfe ein Relaiskontakt in periodischem Abstand 
mit genau einstellbarer Frequenz und Kontaktdauer geschlossen werden kann. 
Als Frequenzgenerator dient die bekannte Blinkschaltung unter Verwendung einer 
Elektronenréhre als hochohmigen Widerstandes (vgl. Oscilloscope, diese Ber. 8, 
1976 — 1977, 1927). Die Spannung an dem Kondensator dieser Schaltung andert 
sich im Rhythmus der jeweilig eingestellten Frequenz und steuert tiber einen 
zweistufigen Widerstandsverstarker, dessen Schaltung und Daten im einzelnen 
angegeben sind, den Strom des’ Kontaktrelais. Die Kontaktdauer wird durch . 
den jeweiligen mittleren Anodenstrom der letzten Stufe eingeregelt. 

Johannes Kluge. 
A.C. Bridge Measurements. Frequency, Variation, Amplifiers, 
Spurious Currents, Shielding. Electrician 106, 488, 1931, Nr. 2756. Der 
Bericht betrifft den Inhalt einer von A. Rosen in der Inst. Electr. Eng. 
eingeleiteten Diskussion iiber ..Einige Schwierigkeiten bei Wechselstrombriicken“. 
Als Schwierigkeiten werden erwahnt: 1. Die Inkonstanz der Wechselstromquelle. 
Wahrend man bisher mit besonderen Mitteln die Frequenz von Frequenzmaschinen 
fir Wechselstrombriicken sorgfaltig konstant hielt, hat jetzt der Réhrengenerator 
hier revolutionierend gewirkt. Seine Konstanz und Variierbarkeit in weiten 
Frequenzen hat erst eine Reihe neuer Briickenmethoden médglich gemacht. Es 
wird eine Anregung an die englische Industrie gegeben, einen Réhrengenerator 
durchzubilden, der von der Belastung und der Heiz- und Anodenspannung 
unabhangig ist, eine reine Wellenform besitzt und bei dem der Ausgangskreis 
kontinuierlich variierbar ist. 2. Die Verwendung von Réhrenverstérkern in der 
MeBdiagonale der Briicke. Man kann damit zwar die Empfindlichkeit der Messung 
bedeutend steigern (z. B. bei der Verlustwinkelbestimmung von Dielektrikas), 
hat jedoch gleichzeitig eine betrachtliche Fehlerquelle, so da man besondere 
Sorgtalt bei ihrer Benutzung verwenden mu8. 3. Die Induktionswirkung von 
Streufeldern auf die Briicke. Diese kénnen sowohl von der Wechselstromquelle 
wie von den einzelnen Briickenzweigen oder von Potentialdifferenzen zwischen 
den Windungen und dem Gehiause des Indikators herriihren. Man kann die ersteren 
durch entsprechenden Abstand der Stromquelle von der Briicke vermeiden. 
4. Der Einflu® der Erdkapazitat. Hier sind zahlreiche Methoden durchgebildet 
worden, die gleichzeitig die Einfachheit der Briicke nicht aufheben diirfen. Be- 
sondere Beachtung ist dem Phasenwinkel von Ohmschen Widerstaénden zu 
schenken, besonders auch bei der variablen Kombination mehrerer Widerstande. 
Es ist die Frage, ob. man lieber einen kleinen variablen oder einen gré8eren, aber 
festen Phasenwinkel in Kauf nehmen will. Allgemein vorteilhaft ist die Ver- 
wendung zweier gleicher fester Briickenzweige, die die gleiche Zeitkonstante 
besitzen. Auch die Vertauschung zweier Zweige und Mittelung des Ergebnisses 
wird empfohlen. Besonders wichtig sind Substitutionsmethoden, bei denen alle 
Fehlerquellen der iibrigen Briickenzweige eliminiert werden. Besonders zu be- 
achten ist auch, daB die Eichung von Einzelteilen der Briicke unter den gleichen 
Bedingungen erfolgt, wie sie in der Briicke bei der Messung vorhanden sind (Strom- 
starken, Erdkapazitaét usw.). Krénert. 


Yotsuo Toriyama. Surface Charge Figure (Dust Figure) and Its Appl- 
cations. Techn. Rep. Tohoku Imp. Unive 0), b=19, 919315 Nr. 4. Oberflachen- 
figuren an Isolierstoffen, z. B. an Hartgummi, werden in der Weise hergestellt, 
da die Platten aufgeladen und dann mit einem Staub, z. B. einer Mischung von 
Mennige und Harz besit werden. Die Form der Figuren ist sehr kompliziert, 
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jedoch kann man aus ihrem Wachstum auf Nachentladungserscheinungen folgern. 
Sie werden zur Messung von Sto8spannungen und der Funkenverzogerung 
verwendet. Gemant. 


B. Iliin und J. Simanow. Zur Frage nach der Natur der spezifischen 
Eigenschaften molekularer Oberflachenfelder. Die Struktur aktiver 
Kohlen und die Inversion der Effekte der Adsorptions- und Be- 
netzungswarme. ZS. f. Phys. 66, 613—618, 1930, Nr. 9/10. [S. 1330.] Weber. 


C. Zakrzewski ct D. Doborzynski. Quelques remarques au sujet de la 
polarisation diélectrique des corps simples. Bull. int. Acad. Polon. 
(A) 1930, S. 300—308, Nr. 6/7. Die Verff. haben die bekannten Daten der Di- 
elektrizitatskonstanten von chemischen Elementen diskutiert und kommen zu 
dem Ergebnis, da8 mit Ausnahme der siebenten Gruppe des periodischen Systems 
und vielleicht des Schwefels (?) die dielektrische Polarisation 


Sale: 

eae ae? 
(e = Dielektrizitaétskonstante und d = Dichte des betreffenden Hlements) eine 
Konstante ist, ein Gesetz, das Clausius-Mosotti aufgestellt haben. Erfullt 
ist diese Beziehung z. B. fiir Wasserstoff, Stickstoff, Argon, Neon, Helium, Queck- 
silber- und Kaliumdampf. Bei den Stoffen der siebenten Gruppe, bei Chlor, Brom 
und Jod, finden sie dagegen eine Temperaturabhangigkeit im Sinne der Deb yeschen 
Formel: satis 


b 
Pa ee a 
(a und b = konstant, 7’ = absolute Temperatur). Man mu8 deswegen bei diesen 


Stoffen ein Dipolmoment annehmen. Nach eimer Formel von Lorentz hangt 
das Dipolmoment s« mit der Konstante 6 in folgender Weise zusammen: 


» _ 9k.m.M.b 
da OR TN 0 
wo k die Boltzmannsche Konstante, m die Masse des Wasserstoffatoms und 
M das Gewicht des Molekiils, bezogen auf Wasserstoff gleich 1, bezeichnet. Verff. 
rechnen dies Dipolmoment wu fiir Chlor, Brom und Jod aus und finden folgende 
Zahlenwerte: Chlor = 0,23. 10-18, Brom = 0,44. 10-18, Jod = 1,2. 10-18. Die 
Dipolmomente sind annahernd proportional den Atomnummern der Elemente. 
Stormer. 
S. 0. Morgan and H.H.Lowry. Dielectric polarization of some pure 
organic compounds in the dissolved, liquid, and solid states. Journ. — 
phys. chem. 34, 2385—2432, 1930, Nr. 11. Es werden verschiedene Konden- 
satoren beschrieben, die fiir Messungen von Fliissigkeiten und festen Stoffen 
geeignet sind. Nach Beschreibung der MeBanordnung und der Ausschaltung von 
Fehlerquellen sind an Hand zahlreicher ausfiihrlicher Tabellen und Kurven die — 
Versuchsergebnisse wiedergegeben. Gemessen wurden in verdiinnten Lésungen 
von CH;Cl, CH,Cl, CH;Br, CH;J die Dielektrizitatskonstanten, Dichten und 
Refraktionen. An reinen Stoffen wurden im fliissigen und festen Zustand von 
CH,Cl, CH,Cl,, CHCl;, CCl, CH;Br, CH, J, C,H, Br, p-C,H,Cl, C,H, und C,H, 
die Dielektrizitatskonstanten und die Dichten bestimmt und die Polarisation 
berechnet. Fiir die Methylhalogenide wird eine einfache Gleichung fiir die Tem- 
peraturabhangigkeit gegeben, da die Dichten dieser Stoffe eine lineare Funktion 
mit der Temperatur geben. Zum SchluB sind die Leitfahigkeiten und Energie- 
faktoren (Ohmscher zu kapazitativem Widerstand) fiir CH;Cl und CH,Cl, an- 
gegeben. ° . O. Brill. 
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J.C. MeLennan, R.C. Jacobsen and J. 0. Wilhelm. Dielectric Constants 
of Liquefied Gases. Trans. Roy. Soc. Canada, Sect. III, 24, 37—46, 1930, 
Nr. 1. Die vorliegende Untersuchung bezieht sich auf die flissigen Gase Stickstoff, 
Argon, Methan und Stickoxyd. Nach einigen Literaturangaben beschreiben Verff. 
eine Apparatur (Heterodynmethode, 2 = 48 bis 60m). Die Ergebnisse sind im 
Auszug folgende: 

eee 


rer a ee eg ge Pelee Nome lene foo 
bezogen auf ewe nrse. @ bezogen aut Seas Lge Aa. 0 
Vakuum OK | gieem | Vakuum OK g/ecm 
Stickstoff Methan 
1,455 | 78,5 70,802 | 0,1642 1,678 111,7 | 0,466 0,396 
1,462 | 76,2 | 0,813 0,1642 1,694 106,7 — — 
1,472 Less | 0,830 0,1638 1,703 100,7 — — 
1,480 | 69,5 | 0,842} 0,1638 - 1,719 OIF 7 — — 
1,500 63,3 | 0,869 0,1644 Stickoxyd 
Argon Denatdrne® 
1,516 88,8 | 1,393) 1,053 1,991 £04781 O54 =o 
1,525 85,8 (1414 1,053, 2,018 75,6 | 1,226) 0,207 
1,587 82,4 | 1,484) 1,059 2,025 67,6 sai eb 
2,028 65,3 — Ss 
R. Jaeger. 


P.N. Ghosh and T. P. Chatterjee. The dielectric constant and electric 
moment of some amines. Phys. Rev. (2) 37, 427—429, 1931, Nr. 4. Mit der 
Heterodynmethode bestimmten Verff. die Momente einiger Amine. Die gefundenen 
DK sind mit der Temperatur, dem Druck und der Polarisation in einer Tabelle 
zusammengestellt. Die, gefundenen Momente sind: 


] A B w. 1018 perene gO ee 1) 
Methylamin (CH;)NH, ... . | 0,00137 0,826 0,99 1,31 
Dimethylamin (CH;)3NH .. . | 0,00122 | 0,675 0,90 1,05 
‘Trimethylamin (CH3),N.. . . || 0,00110 0,560 0,82 — 
Athylamin (C,H,)NH, .... || 0,00237 0,826 0,99 1,31 
Diathylamin (C,H;))NH... . 0,00259 0,675 0,90 0,94 
Triathylamin (CgH;);N ... . 0,00290 0,560 | 0,82 0,76 

1) Diss. Kopenhagen, 1928. R. Jaeger. 


Maurice Ewing. The electrical polarization of electrets. Phys. Rev. 
(2) 87, 463, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die innere elektrische 
Polarisation eines Elektrets dadurch bestimmt, daB ein Stiick des Hlektrets 
langs einer Ebene senkrecht zur Polarisationsrichtung abgebrochen und die 
Ladung pro Flacheneinheit gemessen wurde, die auf den neugebildeten Oberfléchen 
auftrat. Die Polarisation bei dem benutzten Elektret war 2,0 + 0,2 elst. Einh. /em?. 
Die Theorie von Adams (Journ. Frankl. Inst. 204, 469, 1927) scheint zu fordern, 


daG die Polarisation in einem Elektret von der GréSenordnung 10° elst. Kinh. /cm? 


i Gintherschulze. 
ist. 
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W.R. Pyle. Dielectric constants of certain organic compounds. 
Phys. Rev. (2) 37, 463—464, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird 
angenommen, da® die Dielektrizitaétskonstante in einer organischen Verbindung 
mit ihren sonstigen physikalischen Eigenschaften, wie Lésungsvermégen und 
Komplexzustanden, verkniipft ist. Verf. verwendet bei seinen Versuchen dartber 
eine Heterodynnullmethode. Bei Zimmertemperatur und 85,8 kHz wurden die 
Dielektrizitatskonstanten fiir eine Anzahl organische Substanzen bestimmt, 
aber nicht mitgeteilt. Ebenso die Temperaturkoeffizienten einer Anzahl Substanzen. 

Giintherschulze. 
James W. Broxon. The dielectric constant of air at high pressures. 
Phys. Rev. (2) 37, 473, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Dielektrizitats- 
konstante trockener Luft wurde bei der Frequenz Null mit Hilfe eines Quadrant- 
elektrometers gemessen. Sie nahm linear mit dem Druck um den Betrag 555 . 10~° 
pro Atmosphare bei 18° bis zu 170 Atm. zu. Die Clausius-Mosottische Funktion 
geht in diesem Reich durch ein Minimum. Giintherschulze. 


E. P. Linton and 0. Maass. The dielectric constant of water as de- 
termined by a resonance method. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 957—964, 
1931, Nr. 3. Die Verff. teilen die Bestimmung der DK von Wasser nach der 
Resonanzmethode mit, um zu beweisen, da die in der von Cuthbertson und 
Maass beschriebenen Weise angewandte Methode (vgl. Journ. Amer. Chem. Soc. 
52, 483, 1930) bis zu einem gewissen Wert der Leitfahigkeit noch gut brauchbar 
ist. Zur Schwingungserzeugung wurde eine Hochleistungsréhre benutzt. Die 
Harmonische war zur Bestimmung des Resonanzpunktes besser geeignet als 
die Grundschwingung. Die Leitfahigkeit konnte vernachlassigt werden, wenn die 
Leitfahigkeit in dem Falle des Wassezs unter 4.10~—° blieb. Zur Hichung der 
Apparatur dienten Benzol, Ather, Athylendichlorid und Nitrobenzol. Unter 
Wahrung der nétigen VorsichtsmaBregeln ergab sich die DK von Wasser bei 25° 
zu 79,2, bezogen auf Luft = 1,00. | R. Jaeger. 


Jézef Mazur. Constante diélectrique de l’éther éthylique liquide et 
solide et du nitrobenzéne. C.R. Soc. Pol. de phys. 5, 181 —200, 1931, Nr. 3. 
(Polnisch mit franzésischer Zusammenfassung.) Im AnschluB an die Assoziations- 
theorie von M. Wolfke untersuchte Verf. mit hochfrequenten Schwingungen die 
DK von fliissigem und festem Athylather, sowie von Nitrobenzol. Die Temperatur 
wurde auf */s99°C genau nach der Kompensationsmethode mit einem Platin- 
thermometer gemessen. Athylather wurde zwischen — 130 und + 30,6° C, Nitro- — 
benzol zwischen — 65 und + 30°C untersucht. Die DK von Athylather steigt 
gleichmaBig von 4,18 bei 30,6°C an und erreicht bei — 105,4°C mit 12,39 ihr 
Maximum, um dann plétzlich abzufallen. Bei — 117,2°C tritt ein Knick auf, 
der schon bei der vorhergehenden Untersuchung festgestellt wurde. Dieser Knick 
ist eng verkniipft mit dem Ubergang des Athers vom fliissigen in den festen Zustand. 
Von — 118,9°C (fester Zustand) an wendet sich die DK dem Endwert 2,04 zu. 
Das Maximum der DK bei — 105,4°C (Isnardi) liegt zweifellos in der fliissigen 
Phase. Die DK von Nitrobenzol wachst von dem Wert 35,41 bei 30,01° C an bis 
zum Maximalwert 38,15 bei 9,6°C und fallt sodann rasch auf den Wert 11,82 
bei 7,710° C, um schlieBlich asymptotisch dem Endwert 2,709 zuzustreben. Eine 
gewisse UnregelmaBigkeit der Kurve bei dem Verfestigungspunkt weist auf eine 
Komplikation beim Ubergang von der fliissigen in die feste Phase hin. Die MeB- 
werte sind in Kurven und Tabellen wiedergegeben. Die Ergebnisse sind in Uberein- 
stimmung mit denen von Turner (15°) und Jezewski (18°), nicht aber mit 
denen von Abegg und Seitz (tiefe Temperaturen). 2 R. Jaeger, 
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' G.Tammann und W.Boehme. Die Temperaturabhangigkeit der Di- 


elektrizitatskonstante einiger Glaser im Erweichungsintervall. 
ZS: ft: anorg. Chem. 197, 1—17, LOST Ne SiS aur Ermittlung der Temperatur- 
abhangigkeit der Dielektrizitatskonstanten, die in dem untersuchten Temperatur- 
gebiet von 40° nur 2 bis 3% betragt, wurde die Uberlagerungsmethode angewendet 
(MeBgenauigkeit absolut 2°, relativ 0,1 %)- Die linearen Gleichungen, die die 
Abhangigkeit der DK e fiir den Glas- und fiir den hochviskosen Zustand darstellen, 
sind im folgenden zusammengestellt: 


Selen Salicin 


~ 16,0 —27,5° = 6,310 + 0,00220(¢— 16°) 35,0—43,0° = 4,920 +. 0,0255 (t — 35°) 
30,0 —42,4° — 6,345 + 0,00705(t— 30°) 45,0—50,0° = 5,195 +. 0,0660 (¢— 45°) 


Phenolphthalein Brucin 


68,0—77,0° = 3,202 + 0,0106 (é—68°) 60,0—77,4° = 3,771 + 0,001 08 (¢ — 60°) 
79,0 — 1000° = 3,336 + 0,0198 (t— 79°) 81,5— 100° = 3,797 + 0,00333(¢ — 81,5°) 


Kolophonium 


15,0 —28,9° = 2,398 + 0,00115 (¢ — 15°) 
31,0—65,0° = 2,420 + 0,00211 (¢ — 31°) 


Die Maxwellsche Beziehung n? = « ist nur fiir Kolophonium angenahert erfiillt. 
Die Clausius-Mosottische Gleichung ist nicht erftillt, da die DK mit wachsender 
Temperatur zunimmt. Fir Kolophonium konnte « von 10 bis 160° gemessen werden, 
da bis dahin keine Kristallisation oder Blasenbildung auftritt. Von 30° an wachst ¢ 
schnell an, von 100° wird der Anstieg langsamer. Fur die schlechtleitenden 
Glaser Salicin, Phenolphthalein und Selen wurde auch die Temperaturabhangigkeit 
des spezifischen Widerstandes bestimmt. Die Messungen der DK an Silikatglasern 
von Schott & Gen. sind in Tabellen und Kurven wiedergegeben. Es wurden 
untersucht: Borkron 0144, Barytkron 0211 und 0102, Schwerflint 041 und Spiegel- 
glas. Bei den optischen Glasern wachst ¢ bis 300° etwa linear an, beim Spiegelglas 
aber nur bis 200°. Bei héheren Temperaturen wird der Anstieg steiler, so daB 
zwischen 300 und 600° mehr als eine Verdopplung der DK eintritt. Verff. dis- 
kutieren den Zusammenhang des Kurvenverlaufs mit bestimmten physikalischen 
Eigenschaften (spez. Volumen, Sprédigkeit, spez. elektrischer. Widerstand, 


Atompolarisation, Molekiilpolarisation u. a.). R. Jaeger. 


0. Milicka und A. Slama. Neue Ergebnisse der Messung von Dielek- 
trizitatskonstanten wasseriger Elektrolytlésungen mit der Furth- 
schen Ellipsoidmethode. Ann. d. Phys. (5) 8, 663—701, 1931, Nr. 6. Be- 
ziiglich der Methode vgl. ZS. f. Phys. 22, 98, 1924 und 44, 256, 1927. Die Verff. 


wenden sich zunachst der Entwicklung der Methode zu und diskutieren die er- 


- hobenen Einwande, da die elektrolytische Polarisation (H. Zahn) und die Er- 


h 


. 


warmung des Elektrolyten die Resultate falsche. Zur Widerlegung der Einwande 
werden Versuche mit der Anordnung nach Pechhold ausgefiihrt. Die an NaCl 
zwischen 10 und 25 Volt und bei Frequenzen von 277 bis 2212 Hertz angestellten 
Kontrollmessungen ergaben keine Abweichungen gegen die Messungen bei 50 Hertz, 
wodurch bewiesen ist, daB keine Falschung durch elektrolytische Polarisation 
auftritt. Die Fiirth-Pechholdsche Methode wurde durch eine ballistische 
MeBmethode erginzt. Diese gab innerhalb der Fehlergrenzen die gleichen Werte 
wie die statische Methode, so da damit auch Fehler durch Warmekonvektion 
ausgeschlossen sind. Mit der ballistischen Methode, die eine héhere Genauigkeit 
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hat, lassen sich Fliissigkeiten bis zu Leitfahigkeiten von 10—% 2-1 cm} messen. 
Die in 23 Tabellen und Kurven wiedergegebenen MeBergebnisse (DK als Funktion der | 
Konzentration) haben sémtlich den von Furth und Pechhold festgestellten | 
Charakter. Die nach beiden Methoden mit 50 Hertz und 0,6% Genauigkeit; 
untersuchten Stoffe sind: a) Salze: NaJ, NaBr, NaCl, CuCl,, BaCl,, AlCl,, Pb Cl,, , 
FeCl, FeCls, NaN O;, Ba(NO,).. b) Sauren: HCl, HNO, H,SO,, H;PO,, H;BO3., 
c) Basen: NaOH, KOH, Ca(OH),. Fur die Abnahme der DK am Anfang der! 
Kurve werden Hydratationssphaéren um die Ionen, fiir die Maxima und Wende-: 
punkte Komplexe zwischen den Jonen verantwortlich gemacht. Aus dem Vergleich 
ihrer Resultate mit denen anderer Forscher schlieBen die Verff., daB der Charakter | 
des Kurvenverlaufs auch bei hohen Frequenzen im wesentlichen erhalten bleibt., 
R. Jaeger. 
Gian Antonio Maggi. Sulla generalizzazione e appli¢azione di un teo-: 
rema di univocita. Rend. Lomb. (2) 63, 1040—1042, 1930, Nr. 16/18. Ver-: 
allgemeinerung einer Formel der Potentialtheorie und Anwendung auf das elektro-: 
statische Feld. kK. Preibram.. 


G. Todesco. Effetto Debye in dielettrici vischiosi. Cim. (N. 8S.) 8, 45—48,, 
1931, Nr. 1. Auf Grund der Theorie der polaren Molekeln (anormale Dispersion)| 
von Debye werden Widerstandsmessungen bei hoher Frequenz an einer Spule: 
ausgefuhrt, die in verschiedene fliissige Dielektrika eitauchte. Aus den Zahlen-: 
werten wird die Existenz einer Absorptionsbande fiir Ricinusél bei etwa 33 mi 
Wellenlange (¢ = 20°) geschlossen. Es wurden folgende Werte gemessen. 

ee ", 


Wellenlange in m: 40 45 50 60 70 75 90 

Widerstand des Stromkreises in 2 | 2,031 | 1,740 | 1,608 | 1,418 | 1,270 | 1,200 1,016 
he GELS eae 1,909 | 1,618 | 1,350 | 1,000 | 0,774 | 0,720 | 0,640 

Widerstand | in Petroleum . . . | 2,025} — | 1,475 | 1,120 | 0,863 — | 0,640 
der Spule { in Vaselindl . . . || 2,284) — 1,624 | 1,276 | 1,008 — |0,690 
in 8 in sehr dickem Ol. | 2,741) — | 1,918 |1,446 | 1,117 — SO; 

in Ricinusdl . . . | 7,433 | 5,602 | 4,450 | 2,807 | 1,765 | 1,428 0,924 

Tollert., 


Ugo Grassi. Teoria sulla costituzione dei dielettrici secondo Debye.; 


Cim. (N. 8.) 8, I— XTIT, 1931, Nr. 1. Zusammenfassender Bericht tiber die Theorie: 
der Struktur der Dielektrika nach Debye. Tollert.; 


G. Reboul et J. Sambussy. Sur le passage du courant continu dans: 
l’acétone. C. R. 192, 490—491, 1931, Nr. 8. Beim Anlegen einer Spannung voni 
1 Million Volt an ein mit Aceton gefiilltes Voltmeter erhalt man je nach deni 
gewahlten 4uBeren Bedingungen verschiedene Effekte. Bei Ausschlu8 von Licht 
fallt die Spannung proportional der Zeit nach einer Exponentenfunktion ab: 
und strebt einem Grenzwert zu gema8 der Formel 7 — to) (tg Se ew kt, 
worin % die Anfangs-, i, die Endstromstarke und k eine von der eingefiillte 

Plissigkeit, abhaéngige Konstante bedeuten.~ Bei Einwirkung von Licht auf di 

Hinfullfliissigkeit erhélt man dagegen verwickeltere Verhaltnisse, die sich mathe- 
matisch nicht festlegen lassen. Aceton kann dabei auch durch mehrere ander 

organische Lésungsmittel ersetzt werden. Brickner 


K. Potthoff. Messun 


g dielektrischer Verluste bei D : | 
ZS., 52, 474—477, 19 orruste bei Drehstrom. Hlektrot 


31, Nr. 15. Verf. beschreibt neuartige BriickenmeSanord 
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nungen, bei denen dielektrische Verluste bei Drehstrom in der Weise emessen 
werden, daS in die Zuleitungen vom Speisenden Transformator zu dem bo eg 
halber za untersuchenden Drehstromkabel die Primarspulen von Eoooninanitige 
taten geschaltet werden. Der die Spulen durchflieBende Strom induziert in den 
an Erdpotential liegenden Sekundarspulen um .90° gegen den Primarstrom phasen- 
verschobene Spannungen. Diese dem Primarstrom proportionalen Speaneen 
bilden den Ausgangspunkt fiir verschiedene Bruckenschaltungen. Die Richtigkeit 
der als M-Schaltung bezeichneten Methode wird nachgewiesen und die Schaltung 
bei der Messung der Verluste an einem Drehstromkabel angewendet.  Geyger. 


P. W. Bridgman. Properties of single crystal magnesium. Phys. Rev. 
(2) 37, 460, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Reines Mg von der Aluminium 
Co. of America wurde in Hinkristallform gebracht. Die Kristallstruktur des Mg 
entspricht einer dichtgepackten hexagonalen Anordnung von Kugeln. Daher ist 
zu erwarten, daB sich seine Higenschaften nicht sehr mit der Richtung andern. 
Das erwies sich als richtig fiir die Kompressibilitat. Sie- war parallel zur Achse 
bei 30°C: — 41/1, = 9,842. 10-7 » — 6,51 . 10-1? p?, bei 75°C: 41/1, =.10,154 
- 10-? p — 7,78 . 10-1? p?; senkrecht zur Achse bei 30°C: 41/1) = 9,845. 10-7 p 
— 9,19. 10-12 p2, bei 75°C: A1/1, = 9,659. 10-7? p — 6,95.10-12 p2. Druck 
in kg/em?. Druckbereich 12000. Der elektrische Widerstand dagegen verhalt 
sich anders. Bei 22,5° ist der spezifische Widerstand 3,89 . 10—° parallel zur Achse 
und 4,60 . 10—® senkrecht dazu. Es andert sich nicht nur der Widerstand wesentlich 
mit der Richtung, sondern fast bei allen anderen kubischen Metallen ist der 
Widerstand parallel zur Achse gréBer. Der mittlere Druckkoeffizient bis 12000 
war 4,35 . 10~-® parallel zur Achse und 4,62 . 10~® senkrecht dazu. Die Temperatur- 
koeffizienten des Widerstandes bei Atmospharendruck zwischen 0 und 100° waren 
0,00523 und 0,004 28. Giintherschulze. 


H. P. Stabler. Transverse heat effect in single crystal bismuth plates. 
Phys. Rev. (2) 37, 461, 1931, Nr..4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Abhangigkeit 
der transversalen Warme von der Orientierung der Kristallachse wurde bei 
Wismuteinkristallen untersucht. Drei Sorten Metalle wurden verwandt, von denen 
die eine extra hergestelltes elektrolytisches Wismut war. Alle hatten groBe Tem- 
peraturkoeffizienten des Widerstandes und gaben identische Werte. Die Kristalle 
waren nach einer Abanderung der Methode von Kapitza als gleichférmige 
rechteckige Platten von ungeféhr 15 x 2,2 mm? Querschnitt erzeugt und waren 
einwandfrei iiber eine Lange von 4 bis 16cm. Messungen an 28 Platten tiber den 


_ ganzen Bereich der Orientierung zeigen deutlich, daB die Thomsonsche Symmetrie- 


beziehung fiir die transversale Warme [7 (@) = (P| — Pi.) sim®@. cos 4)] 
nicht erfullt ist. Das Verhaltnis 7'(“)/sin © cos © tiber sin. cos © aufgetragen 
ist nicht konstant, sondern 4ndert sich in einer annadhernd sinusférmigen Weise, 
mit Scheitelwerten bei 15 und 75°, die sich um 24 + 5% unterscheiden. Diese 
Werte sind 14,2 und 18,0.10-* Watt und bei 45° 15,9. Bridgeman, Fagan 
und Collins haben gezeigt, da® der longitudinale Peltiereffekt ebenfalls in Wismut 
von der analogen Thomsonbeziehung abweicht. Ehrenfests neue Behandlung 
dieser Erscheinungen in Kristallen gelangt zu den Thomsonbeziehungen, und deshalb 
ist diese Behandlung zwar im allgemeinen, aber nicht im einzelnen imstande, 


: 2 i I 
die Versuchsergebnisse zu erklaren. Giintherschulze. 


 W. J. de Haas and J. Voogd. Measurements of the electrical resistance 


and gallium at low, temperatures and of 
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ee supra-conductivity of thallium. 


the magnetic disturbance of the 
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Proc. Amsterdam 34, 51—55, 1931, Nr. 1; Comm. Leiden Nr. 212d. Der elektrische 
Widerstand von In, Tl-und Ga, die gegeniiber den friiher untersuchten Proben 
einen teilweise wesentlich gréBeren Reinheitsgrad besaBen, wurde im Temperatur- 
gebiet des fliissigen Heliums gemessen. Wahrend fiir Thallium und Gallium keine 
Anderung der Sprungpunktstemperatur gefunden wurde, trat bei Indium eine 
geringe Erhéhung auf. Der Ubergang zur Supraleitfahigkeit fand in einem sehr 
kleinen Temperaturintervall, bei 3,37° abs.,. statt. Ferner wurde der Einflu8 
eines parallel zum Strom gerichteten Magnetfeldes auf die Supraleitfahigkeit 
von reinem Thallium untersucht. Mit wachsender Feldstarke wird bei konstanter 
Temperatur oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes die Supraleitfahigkeit 
aufgehoben. Der Ubergang zum normalen Wert des Widerstandes ist bei Thallium 
sehr steil. Mit abnehmender Feldstarke tritt Supraleitfahigkeit erst bei emem 
niedrigeren Schwellenwert auf, so da8 eine Hysteresisschleife entsteht. Fir die 
verschiedenen Temperaturen 2,31, 1,78, 1,56 und 1,35° abs. betragt der Wert 
der Feldstarke (HW 1%), bei dem der elektrische Widerstand auf die Halfte seines 
normalen Wertes angestiegen ist, 31,4, 70,4, 91.6 und 110,6 GauB. H. Franz. 


W. J. de Haas and P. M. van Alphen. The change in resistance of graphite; 
thorium, titanium, titanium-zirconium between 20,4° K and 1,1°K. 
Proc. Amsterdam 34, 70—74, 1931, Nr. 1; Comm. Leiden Nr. 212e. Es wurde 
der. elektrische Widerstand eines ziemlich homogenen Kristalls von Ceylongraphit 
im Temperaturgebiet des fliissigen Heliums gemessen. Bei 1,15° abs. betrug der 
Restwiderstand noch 0,119; von dem bei 0°C. Die untersuchten Proben von 
Titan, Thorium und dem Mischkristall Ti— Zr waren von de Boer durch Nieder- 
schlagen aus der Gasphase hergestellt worden. Thorium wurde zwischen 1,9 
und 1,4° abs. supraleitend. Ein Teil der von de Boer hergestellten Probe wurde 
auch von Meissner untersucht. Er fand ebenfalls Supraleitfahigkeit bei 1,4° abs., 
doch vollzog sich der Ubergang zur Supraleitfahigkeit in einem geringeren Tem- 
peraturintervall. Meissner hatte friiher gefunden, da Titan bei 1,2° abs. supra- — 
leitend wurde. Bei eimer reineren Probe fand er einen héheren Sprungpunkt. Der 
Widerstand des in Leiden untersuchten Titans fallt zwischen 1,88 und 1,63° abs. 
zur Supraleitfihigkeit ab. Bei dem Mischkristall Ti—Zr findet der Ubergang 
zur Supraleitfahigkeit zwischen 1,63 und 1,12° abs. statt. Hi. Franz. 


Hans Schweitzer. Uber die Leitfahigkeit von Zirkondioxyd. ZS. f. angew. 
Chem. 44, 151—152, 1931. Die Leitfahigkeit von keramischer ZrO,-Masse (2% 
MgO) und von ZrO, ohne MgO wird zwischen 200 und 800° gemessen. Beim — 
Aufwartsmessen zeigen sich in der Kurve Knickpunkte zwischen 450 und 550°, 
die durch die Wasserabgabe entstehen; die Messungen bei fallender Temperatur 
zeigen diese Knickpunkte nicht. Die Leitfahigkeit eines bei 800° gegliihten Ma- 
terials ist bis zu 1500 Volt/em linear von der Feldstérke abhangig. Vergleich 
der MgO-haltigen und der reineren Proben zeigt eine starke Abnahme der Leit- 
fahigkeit bei steigender Reinheit. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB die Leit- 
fahigkeit von-reinem geschmolzenem Zr O, wesentlich geringer ist als die von Quarz. 

: * Lorenz. 
J. H. Mitchell. The Insulation of Pyrex Glass after Heating in vacuo: 
Phil. Mag. (7) 11, 748—1753, 1931, Nr. 71. Erhitzt man Pyrexglas im Vakuum 
so steigt die Leitfahigkeit auf das 6 bis 50fache, wahrend sie beim Erhitzen iy 
Luft oder in Wasserstoff unverandert bleibt. Diese Erscheinung tritt bei 350 | 
bis 400° C ein, nachdem bei 250 bis 300° C die Entfernung der Wasserhaut durch | 
eine Abnahme der Leitfahigkeit angezeigt wurde. Die erhdhte Leitfahigkeit 
geht im Laufe der Zeit etwas zuriick, ohne jedoch den anfamglichen Wert wieder 
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zu erreichen. Die urspriingliche Leitfahigkeit kann durch Behandlung des Glases 
mit Flu8saéure wiederhergestellt werden; Abkiihlung mit fliissiger Luft brachte 
kemen Erfolg. Ferner konnte dieselbe durch Erhitzen des Glases in Luft auf etwa 
500° C fast vollstandig wieder erreicht werden. Ein zweites Mal stellte sich die 
erhéhte Leitfahigkeit nicht wieder ein. Die ganze Erscheinung rithrt wahrscheinlich 
von irgendeiner chemischen Veranderung in den éuBeren Schichten des Glases her. 

Braun. 
A. Sommerfeld and N. H. Frank. The statistical theory of thermoelectric, 
galvyano- and thermomagnetic phenomena in metals. Rev. Modern 
Phys: 3, 1—42, 1931, Nr. 1. Zusammenfassende Darstellung der auf der Fermi- 
schen Statistik begriindeten Elektronentheorie der Metalle. Der erste Teil befaBt 
sich mit den thermoelektrischen Erscheinungen in einem Leiter; es ist besonders 
verdienstvoll, da8 eimmal klargestellt wird, was man theoretisch unter ,,Thomson- 
koeffizient*‘ zu verstehen hat und was experimentell als solcher gemessen wird 
(vgl. hierzu N. H. Frank, ZS. f. Phys. 68, 596, 1930). Der zweite Teil des Berichts 
behandelt den EinfluB eines Magnetfeldes auf das Verhalten eines Leiters (Hall-, 
Nernst-, Ettingshausen- und Leduc-Righi-Effekt, Einflu8 auf die elektrische 
und thermische Leitfahigkeit). Im besonderen ist zu erwihnen die Behandlung 
der elektrischen Widerstandsinderung in starken Magnetfeldern zur Erklarung 
der MeBresultate von Kapitza. Sauter. 


E. A. Kirillow. Uber die negative Wirkung bei innerem Photoeffekt 
am Bromsilber. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 367 —373, 1931, Nr. 12. Der zuerst 
von Ries am Selen entdeckte negative innere Photoeffekt (Leitfahigkeitsabnahme 
infolge von Belichtung) wird im Anschlu8 an friihere Arbeiten des Verf. am Brom- 
silber untersucht. Die Ergebnisse lassen als Ursache des Effekts auf eine wirkliche 
Abnahme der Leitfahigkeit, méglicherweise infolge Verarmung an Ionen (Bildung 
neutraler Ag Br-Molekiile) schlieBen. Sewig. 


R. T. Lattey and M. W. Perrin. The mechanism of a simple voltaic cell. 
Trans. Faraday Soc. 26, 227—233, 1930, Nr. 5 (Nr. 108). In vielen einfachen 
Elementen vom Typ Zn | ZnSO,{|Cu wurde die Bildung eines Niederschlags am 
positiven Pole beobachtet, der Metall des negativen Pols enthielt. Die Unter- 
suchung eines derartigen kurzgeschlossenen Elements zeigte, das der Niederschlag 
fast ganz aus Oxydhydrat bestand, daB aber auch metallisches Zink gebildet 
wurde. Aus einer siedenden Zinksulfatlosung wurde metallisches Zink nieder- 
geschlagen, das héchstwahrscheinlich eine Legierung mit dem Kupfer bildete. 
Vermutlich haben die Metallionen das Bestreben, unter Entladung und Bildung 
einer Legierung am positiven Pol aus der Lésung auszuscheiden. In der Lésung 
geléster Sauerstoff wirkt dadurch als Depolarisator, da er diesen Metallnieder- 
schlag unter Bildung einer Oxydhaut, durch die weiterer geléster Sauerstoff 
diffundieren kann, oxydiert. Da diese Haut durchlassig fiir den Elektrolyten ist, 
wird weiteres Metall von seiner inneren Oberflache aus niedergeschlagen. An den 
Elementen Zn|ZnSO,)/Cu und Cd|CdSO,|Cu wurden Versuche ausgefihrt, 
welche den Einflu8 verschieden groBer Kupferoberflachen, verschiedener Wider- 
sténde sowie der Anwesenheit oder Abwesenheit von Sauerstoff auf die EMK 
zeigen. Die hierbei und bei einigen anderen Elementen gemachten Beobachtungen 
bestaétigen die gemachten Annahmen. v. Steinwehr. 


Henry B. Bull and Ross Aiken Gortner. Studies on electrokinetic poten- 
tials. VII. The Temperature Coefficient of the €-Potential. Journ. 
phys. chem. 35, 456—466, 1931, Nr.2. In einem Luftthermostaten, dessen 
Temperatur innerhalb 0,1° konstant gehalten wurde, wurden die Temperatur- 
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koeffizienten des ¢-Potentials fiir die Grenzflachen Wasser— Cellulose, 0,1 . 10-2 
norm. NaCl-Cellulose und Athylalkohol—Cellulose zwischen 20 und 51° C gemessen. 
Das [£-Potential zeigte an der Athylalkohol-Cellulose-Grenzfliche einen aus- 
gepragten positiven Temperaturkoeffizienten. Die Beziehung ist jedoch nicht 
genau linear, da der Temperaturkoeffizient sich von annéhernd 0,31 Millivolt 
pro Grad in dem Intervall zwischen 23,5 und 30,4° C bis zu 0,16 Millivolt in dem 
Gebiet zwischen 44,9 und 52,1°C andert. Die untersuchten wasserigen Systeme 
zeigen einen viel kleineren Temperaturkoeffizienten als das Athylalkohol-Cellulose- 
System. Bei etwa 40° wurde ein Maximum des Temperaturkoeffizienten fiir das 
¢-Potential sowohl bei der Wasser-Cellulose- als bei der 0,1 .10—-? norm. NaCl- 
Cellulose-Grenzflache gefunden. Fiir alle praktischen Zwecke kann bei den ge- 
wohnlichen Laboratoriumsarbeiten der Temperaturkoeffizient des Strémungs- 
potentials wasseriger Lésungen vernachlassigt werden, da in engen Temperatur- 
grenzen der Temperatureinflu8 viel geringer ist als die experimentellen Fehler 
der Bestimmung. v. Steinwehr. 


Henry B. Bull and Ross Aiken Gortner. Studies on electrokinetic po- 
tentials. VIII. [on Antagonism. Journ. phys. chem. 35, 700—721, 1931, 
Nr. 3. Das Oberflaichenpotential von Lésungen von NaCl, KCl, Ca Cl, und MgCl,, 
ferner von Lésungsgemischen von NaCl und KCl, von NaCl und CaCl, von 
NaCl und MgCl,, von KCl und CaCl,, von KCl und MgCl, sowie von CaCl, und 
MgCl, an der Grenzflache einer wasserigen Celluloselésung wurde fiir Konzen- 
trationen bis hinauf zu Kationenkonzentrationen von 0,8 . 10-2 normal gemessen. 
Hierbei ergab sich, daB mit Ausnahme der Mischungen von CaCl,- und MgCl,- 
Lésungen, bei denen sich unterhalb der Konzentration von 0,2. 10-? normal ein 
Ionenantagonismus geltend macht, . die Ergebnisse fiir die Lésungsgemische 
im groBen und ganzen die Resultierenden der Effekte fiir die getrennten Loésungen 
sind. In betreff des elektrokinetischen Potentials besteht zwischen KCl und NaCl 
bei dem Konzentrationsverhaltnis von 20:1 und zwischen NaCl und CaCl, bei 
dem Verhaltnis von 100: 1 kein Antagonismus. v. Steinwehr. 


G. G. Small, R. J. Brooksbank and W. M. Thornton. The electrical resi- 
stance of moisture films on glazed surfaces. Journ. Inst. Electr. Eng. 
69, 427436, 1931, Nr. 411. Die Untersuchung zerfallt in zwei Teile, von. denen 
der erste die Beziehungen zwischen Oberflachenwiderstand, Feuchtigkeit und 
Temperatur behandelt, wahrend der zweite sich mit dem EinfluB des Gasdruckes 
befaBt. Beide Teile haben die Erforschung der Bildung von Wasserhauten unter 
Die Untersuchung beschraénkt sich auf 
iger Spannung an sorgfaltig gereinigten 
den Widerstand zu einem Ausdruck von 


stand werden Ausdriicke angegeben. v. Steinwehr 
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Karl Lark-Horovitz. Electromotive Force of Dielectrics. Nature 127, 
440, 1931, Nr. 3203. Wie der Verf. zusammen mit Ferguson nachgewiesen hat 
zeigen auch dimne Paraffinhéute das gleiche Verhalten wie Glaselektroden. 
Unter der folgenden Annahme kann man zum Verstiandnis dieser Erscheinung 
gelangen: Die Zahl der fiir Kationen verfiigbaren Platze in dem Dielektrikum 
ist begrenzt und konstant. Nur eine Art von Jonen, und zwar Kationen, werden 
von der festen Substanz aufgenommen und kénnen in ihr wandern. Im Gleich- 
gewichtszustand’ ist die Potentialdifferenz fest—Lésung die gleiche fiir alle an- 
wesenden Ionenarten. Sieht man die feste Phase als eine verdiinnte Lésung an, 
so erhalt man fi die Potentialdifferenz fest—Losung 4H die Beziehung: 

yO MO hie eat 

Ak; = 7 In ESS Og 
wo A = K,u,/K,u, zu setzen ist und die K die Integrationskonstanten fiir das 
thermodynamische Potential und die w die Beweglichkeiten der Ionen bedeuten. 
v. Steinwehr. 


Arne Tiselius. The moving boundary method of studying the electro- 
phoresis of proteins. Nova Acta Uppsala (4) 7, Nr. 4, 107S., 1930. Zur 
Messung der elektrophoretischen Beweglichkeit des Proteins, besonders bei geringen 
Beweglichkeiten in der Nachbarschaft der isoelektrischen Punkte, wurde eine 
Modifikation der Methode der Grenzverschiebung ausgearbeitet. Die Verschiebung’ 
m einem aus Quarz bestehenden U-Rohr wird mit Hilfe ultravioletten Lichtes 
photographiert. Die Auswertung der Photogramme erfolgt mit einem Mikro- 
photometer. Die Fehlerquellen der Methode werden besprochen, wobei den 
Wirkungen, die von der Deformation der Grenzflachen herriihren, besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der Einflu8 der Fehlerquellen lieB sich auf 
diese Weise experimentell zeigen. Sechs verhaltnismaéSig gut definierte Proteine, 
deren Darstellung beschrieben wird, wurden untersucht. Die Ergebnisse der 
Messungen der Beweglichkeiten in den isoelektrischen Gebieten werden in Tabellen 
und Diagrammen zusammengefaft, aus denen die isoelektrischen Punkte verhalt- 
nismaéBig genau zu entnehmen sind. Die Lage dieser Punkte ist bis zu einem ge- 
wissen Grade von dem Medium abhangig. Bei Eialbumin wurde ein deutlich 
ausgepragter Unterschied zwischen dem isoelektrischen Punkt und der Lage des 
Minimumwertes fiir pu gefunden, wofiir eine mégliche Erklarung gegeben wird. 
Aus den Beweglichkeiten in dem isoelektrischen Gebiet und den molekularen 
Reibungskoeffizienten, die mit der Ultrazentrifuge bestimmt waren, wurde die 
scheinbare Ladung der Proteine berechnet. Die Beziehung zwischen der so ge- 
fundenen und der wirklichen Ladung wurde vom Standpunkt der Debye- 
Hiickelschen Theorie der Elektrophorese diskutiert. Die Méglichkeit, die elektro- 
phoretische Grenzverschiebung als Kriterium der chemischen Einheitlichkeit 
der Proteine zu benutzen, wurde durch Versuche mit ktinstlichen Mischungen 
nachgewiesen. Auch wurden Beispiele dafiir gegeben, da8 sich durch diese Methode 
die Uneinheitlichkeit oder Unreinheit von Proteinen nachweisen lieB. SchlieBlich 
wurde noch gefunden, daf Proteine zwar hinsichtlich der TeilchengroBe gleich- 
férmig, hinsichtlich der Bewoglichkeit: aber ungleichférmig und umgekehrt sich 
verhalten kénnen. Bei Serumglobulin wurde selbst nach dem Fraktionieren eme 
ausgepragte Ungleichférmigkeit der Elektrophorese gefunden. v. Steinwehr. 


uni i slectri liquides 
L. Bruninghaus. La conduction électrique des hydrocarbures 
en couches minces. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 69 — 85, 1931, Nr. oF 
Gegenstand der Untersuchung ist das Studium des Leitvermégens fltissiger 
Kohlenwasserstoffe in diinnen Schichten. Unter einer Spannung von 110 Volt 
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schlieBt ein Tropfen Vaselinél einer Dicke von bis zu 11 « einen Strom von der 
gleichen Starke, wie er bei einem Tropfen Quecksilber von der gleichen Dicke 
auftreten wiirde. Dieser Zustand erhéhter Leitfahigkeit tritt bei wachsender 
Spannung und konstanter Schichtdicke erst bei einer Feldstarke von 80000 Volt/em 
in die Erscheinung. Er bleibt solange bestehen, wie die Elektroden nicht zu weit 
voneinander entfernt sind. Bei Entfernungen, die gréBer als 10 oder 15 wu sind, 
verschwindet das Leitvermégen endgiiltig und tritt nicht eher wieder auf, als bis 
die Entfernung auf einen verschwindend kleinen Betrag (etwa 1 «) herabgesetzt 
ist. Wachst die Schichtdicke von da ab wieder, so bleibt die Olschicht hochleitend 
bis zu Dicken von 10 bis 15 yw, um bei gréBeren Dicken wieder isolierend zu werden 
und in diesem Zustand zu verharren, bis die Dicke wieder fast Null geworden 
ist. Der isolierende Zustand des Ols ist ein zweifacher, ein hochisolierender stabiler 
und ein halbleitender instabiler, deren Wirkungen im allgemeinen einander tber- 
lagert sind. Der Zustand des Halbleitens geht stets dem Zustand des Leitens 
voraus und scheint den gleichen Ursprung zu haben. Der leitende Zustand weist 
nahe Analogien zur Ziindung des Lichtbogens in Gasen auf. Die natiirlichen 
Tonen des Ols, deren Bildung durch eine auBerhalb der Fliissigkeit liegende Ursache 
herbeigefiihrt wird, sind vermutlich fiir die Entstehung der beobachteten Er- 
scheinungen verantwortlich zu machen. v. Steenwehr. 


Ch. Marie et Ch. Haenny. Etudede la pile ammoniac-oxygéne. Formation 
de nitrate et de nitrite. Journ. chim. phys. 28, 49—50, 1931, Nr. 1 (Soe. 
chim. phys.). Um die Produkte der Oxydation des Ammoniaks durch Sauerstoff 
in dem Element PtO,| (NaOH + KOH )geschmoizen| PtN Hz festzustellen, 
wurde seine EMK und deren Temperaturkoeffizient bei 243°C bestimmt und zu 
0,665 Volt bzw. 1,1 .10—4 Volt/Grad gefunden. Aus diesen Zahlen berechnet 
sich mit Hilfe der Helmholtzschen Formel eine Warmeténung von 112000 cal. 
Die direkte Oxydation zu Kaliumnitrat oder Natriumnitrat ergibt 120000 bzw. 
113000 cal, wahrend die Oxydation zu Stickstoff nur 76000 cal ergibt. Die ersteren 
beiden Reaktionen sind hiernach die wahrscheinlicheren. Der Einflu8 des Elek- 
trodenmaterials ist bei diesem Element nicht ohne Bedeutung, da es sich zeigte, 
da Platinelektroden sofort konstante Werte ergeben, wahrend die Einstellungszeit 
bei Gold wenigstens 2 Stunden dauert, und Elektroden aus anderen Materialien 
wie Kupfer oder Nickel zu Stérungen Veranlassung geben. _v. Steonwehr. 


0. Rhys Howell and C. Handford. Measurement of the Electrical Gon- 
ductivity of Electrolytes. Nature 127, 522, 1931, Nr. 3205. Die von M. Le- 
comte du Noiiy in der Nature vom 21. Marz, 8. 441 skizzierten Verbesserungen ~ 
der gewohnlich zur Messung des elektrischen Leitvermégens von Elektrolyten | 
benutzten Methode werden in Verbindung mit einer verbesserten Wagnerschen 
Erdungseinrichtung zur Bestimmung des Leitvermégens von Lésungen von — 
Phenol in Wasser verwendet. Die Verdffentlichung der Ergebnisse der Messungen 
wird in baldige Aussicht gestellt. v. Steinwehr. — 


Max Planck. Uber die Grenzschicht verdiinnter Elektrolyte. (Zweite 
Mitteilung.) Berl. Ber. 1931, S. 113—122, Nr. 6/7. Fiir die Potentialdifferenz 
zwischen zwei unendlich verdiinnten Lésungen binarer einwertiger Elektrolyte 
gilt die Hendersonsche Formel: 


= G, atay Sys Lee GREER Us, — Vig Boy ae 

806 Uy Upite Vaca ie) 9 ast Vor 

worin & die absolute Gaskonstante, 7’ die Temperatur, ¢ die Ladung eines Gramm- — 
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wenn © eG ~ baw. c’, ¢”’, ... die Konzentrationen der Kationen bzw. Anionen, 
Meese ee AW > Oss. om eihte Beweglichkeiten bezeichnen, bedeuten. Mittels 

der Gleichung s 
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wobei zur Abkiirzung die Konstante 


Dy, (Vi + Ug — U, « Vo) 
2.057 = Var. Soi 


gesetzt ist (Ableitung im Original), fiir den Parameter « der Grenzschicht ist man 
dann imstande, fiir den allgemeinen Fall zu berechnen, wie sich die urspriingliche 
Potentialdifferenz H mit der Zeit 4ndert, wenn die Grenzschicht bei Vermeidung 
samtlicher Konvektionsstréme aus dem urspriinglichen in den stationaren 
Mischungszustand tibergeht: Daraus werden weitere Formeln fiir die GréBe der 
zeitlichen Anderung der Potentialdifferenz abgeleitet. Eine experimentelle 
Priifung tiber die Giiltigkeit der Gleichungen ist bisher nicht erfolgt, wird jedoch 
von anderer Seite durchgefiihrt. Brickner. 


=i 


Isaburo Wada. An Improvement on the Potentiometric Titration 
Apparatus made in the Institute, by Introducing a Shunt in the 
Galvanometer. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 10, 137—145, 1931, Nr. 2 
(japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 15, 
Nr. 286/287, 1931) 10, 8—9, 1931, Nr. 2 (englisch). Durch Einfiihrung eines 
Shunts in den Kreis» eines Galvanometers von hoher Empfindlichkeit bei den 
Anordnungen zur potentiometrischen Titration la8t sich der Empfindlichkeits- 
bereich in weitem Umfang variieren, so da man einen grofen Spielraum fiir die 
Titrierversuche gewinnt. Verschiedene Arten der Titration, die bei Benutzung 
eines Galvanometers von einer bestimmten Empfindlichkeit nicht in zufrieden- 
stellender Weise ausgefiihrt werden kénnen, kénnen dann je nach den Umstanden 
in einfacher Weise mit einem héheren oder geringeren Grade der Empfindlichkeit 
bewerkstelligt werden, was durch Beispiele von vorgenommenen Versuchen 
belegt wird. Abnorme Bewegungen des Galvanometerzeigers, die verschiedene 
Ursachen haben kénnen, lassen sich zum Teil durch Reinigung der Platinelektrode 
mit sehr feinem Sandpapier, oder durch Einschaltung einer Glas- und einer Gummi- 
platte oder eines von beiden vermeiden. v, Steinwehr. 


Kenjiro Shoji, Analysis of the Ash of Liver by Polarograph. Bull. 
Inst. Phys. Chem. Res. 10, 162—165, 1931, Nr. 2 (japanisch); Abstracts (Beilage 
zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 15, Nr. 286/287, 1931) 10, 9—10, 1931, 
Nr. 2 (englisch). Die Quecksilber-Tropfelektrode und der Polarograph, die von 
Heyrovsky und M. Shikata fiir die Mikroanalyse von Metallionen vorgeschlagen 
waren, wurden vom Verf. zur Bestimmung des Gehalts an Metallsalzen in der 
Asche frischer Rinderleber benutzt.. Der Kupfergehalt derselben wurde von 
C. W. Lindow, C.A.Elvehjem und W.H. Peterson ermittelt. Andere 
Autoren vermuteten darin als Bestandteile des Haémoglobins noch andere mit 
Eisen verbundene anorganische Substanzen. Durch Glithen einer gewogenen 
Menge Leber mit konzentrierter Salpetersaure wurden die darin. enthaltenen 
Metallverbindungen in der Form von Nitraten erhalten, die durch konzentrierte 
H,SO, in Sulfate verwandelt wurden, worauf die Aziditat durch Hinzufigen 
von (l—n) NaOH stark vermindert, die Losung aut 100 com verdiinnt und die Po- 
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tentialmessung in n/10 K,SO,-Lésung vorgenommen wurde. Fur die Metallionen 
wurden vier Kurven erhalten, von denen die erste den Kupferionen, die zweite 
den As-Ionen, die dritte den Zn-Ionen und die vierte vermutlich den Mg-, Mn-, 
Fe- usw. Ionen zukommt. Aus den Versuchen wurde der Gehalt an Kupfer in 
1 kg frischer Leber zu 28,08 mg berechnet, was mit dem von Lindow gefundenen 
Wert von 21,5 mg nahe tibereinstimmt. v. Steonwehr. 


S. Makino and S. Fujihara. On the flashlight dry batteries. Cire. Electro- 
techn. Lab. Nr. 75, 19 S., 1930. (Japanisch mit englischer Ubersicht.) Die Verff. 
untersuchten die Charakteristiken von Blitzlicht-Trockenbatterien an Trocken- 
elementen verschiedener Klassen, die von den Hauptfirmen in Japan geliefert 
waren. Es wurde gefunden, da die durchschnittliche Lebensdauer der Elemente 
des kleineren Typs, die fiir Taschen- und Priiflampen gebraucht werden, bei einer 
Priifdauer von sechs Monaten stark abnimmt; bei gréBeren Elementen, wie sie 
fiir tragbare Lampen Verwendung finden, war die Abnahme jedoch nur klein. 
Die durchschnittliche Lebensdauer eines Elements, bezogen auf die Hinheit der 
Unkosten, wird um so kiirzer, je kleiner das Element ist. wv. Steinwehr. 


A. Skapski. Sur l’adsorption d’un électrolyte faible au charbon 
dans des solutions salines. C. R. Mens. Acad. Polon. Cracovie 1931, 
§.3—4, Nr. 1. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1931, S. 20—30,.Nr. 1. Im emer 
kurzlich verdffentlichten Untersuchung (Kosakevitsech und Ismailow, 
ZS. f. phys. Chem. 150, 295, 1930) ist emme Methode zur Bestimmung des 
Aktivitaétskoeffizienten mneutraler Molekiile eines schwachen Elektrolyten in 
neutralen Salzlosungen angegeben worden, die sich auf der Veraénderung der 
Adsorption des schwachen Elektrolytén an Kohle in diesen Lésungen griindet. 
Durch Untersuchung der Adsorption von Essigséure an carbo medicinalis in ver- 
schiedenen Salzlésungen hat der Verf. zeigen kénnen, da in der Mehrzahl der 
verwendeten Losungen die Adsorption der Essigséure sich vermindert. Diese 
Tatsache steht im Gegensatz mit den Werten der Aktivitaétskoeffizienten neutraler 
Molekiile, die man bisher unter diesen Bedingungen gefunden hat. Nach der 
Ansicht des Verf. kann die Veranderung der Adsorption eines schwachen Elektro- 
lyten in diesen Salzlésungen nicht allein durch eine Beziehung mit den Aktivitats- 
koeffizienten neutraler Molekiile erklart werden. Durau. 


Mark Rabinowitsch. Zur Frage iiber die Natur der elektrolytischen 
Dissoziation. ZS. f. phys. Chem. (A) 147, 345—370, 1930, Nr. 5. Gegeniiber 
dem zurzeit vorliegenden Tatsachenmaterial erscheint die Vorstellung iiber voll- 
standige Ionisation starker Elektrolyte nicht stichhaltig, ebenso eine rein elektro- 
statische Behandlung der elektrolytischen Dissoziation als der Natur dieser Er- 
scheinung nicht entsprechend. Eine einheitliche Behandlung der elektrischen 
Leitfahigkeit von geschmolzenen Salzen, festen Elektrolyten und Lésungen 
ruckt vielmehr den Einflu8 der Molekularpolarisation bzw. der intramolekularen 
Jonisation auf die Erscheinung der elektrolytischen Dissoziation in den Vorder- 
grund. Dies ermdéglicht, die Rolle der Dielektrizitaétskonstante (DK) der Lésungs- 
mittel neuartig zu begriinden, wobei sich im Falle der Lésungen auch die chemische 
Gegenwirkung der Lésungskomponenten beriicksichtigen 1la8t. Es wird gezeigt, 
daB der Vorgang der elektrolytischen Dissoziation schon im Innern eines un- 
gespaltenen Molekiils angekiindigt wird. Durch den Vorgang der molekularen — 
Polarisation scheinen darauf die Ionen ihr erstes Bestreben, in den Zustand selb- 
stiindiger elektrolytischer Ionen iiberzugehen, zu auBern. In Lésung bestimmt — 
die Struktur der Solvatmolekiile den Ionisationsvorgang, wenn sich auch bisher 
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nichts tiber die Natur der Solvatverbindungen aussagen 1aBt. Wahrscheinlich 
betatigen sich bei ihrer Entstehung chemische’Krafte, die im Molekiil nach Ab- 
sattigung saémtlicher Koordinationsvalenzen frei bleiben. Eng verbunden mit 
der molekularen Polarisation ist die Dielektrizitatskonstante, die jedoch als 
Charakteristikum der isolierenden Eigenschaften des Mittels nur dann hervor- 
zutreten scheint, wenn die Ionen so weit voneinander entfernt sind, daB eine 
andere Gegenwirkung unter ihnen, auGBer der elektrostatischen, ausbleibt. Daher 
k6nnen auch die elektrostatischen Theorien der elektrolytischen Dissoziation 
nur den Bedingungen, die den Gebieten groBer Verdiinnungen entsprechen, 
genugen. Brickner. 


J.J. Nolan and J. G. 0’Keeffe. The ions produced by discharges at 
liquid surfaces. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 39, 21—30, 1929, Nr.3. Die 
Chattocksche Methode (Phil. Mag. 48, 401, 1899; 1, 79, 1901) 148t sich mit 
Erfolg zur Bestimmung der Ionenbeweglichkeiten aus Fliissigkeitsoberflachen 
in die Gasphase innerhalb elektrischer Ladungen verwenden. Nach ihrer Beweg- 
lichkeit besitzen diese Fliissigkeitsteilchen gleichen Charakter wie die aus me- 
tallischen Elektroden bei Entladungen ausgestrahlten Ionen. Die Geschwindigkeit 
der positivy geladenen Ionen ist dabei gréBer als die der negativ geladenen. Briickner. 


John Zeleny. The Ions Produced by Discharges at Liquid Surfaces. 
Nature 125, 706, 1930, Nr. 3158. Bezugnehmend auf eine Arbeit von J. J. Nolan 
und J. G. O’Keeffe (vgl. vorstehendes Referat) iiber die bei Entladungen 
aus Flissigkeitsoberflachen auftretenden lonen stellt der Verf. fest, daB die 
ihm dabei untergeschobene Theorie, da kleinste Flissigkeitstrépfchen den Strom- 
transport itibernehmen, nur beschrankte Gtiltigkeit besitzt und nicht in 
allen Fallen anwendbar ist. Die Méglichkeit der Abspaltung von Flissigkeits- 
trépfichen hangt vielmehr von der Oberflichenbeschaffenheit und Oberflachen- 
spannungserscheinungen der Flissigkeiten ab. Wenn z. B. ein Flissigkeitsteilchen 
zufallig aus dem Oberflachenverband herausgerissen wird, entsteht an dieser 
Stelle eine verstarkte Oberflachenkriimmung, und die Oberflachenspannungskrafte 
versuchen, dieses Teilchen wieder zuriickzuziehen. Je nachdem diese Spannungs- 
und Kohasionskrafte oder elektrische Krafte der Entladung tiberwiegen, kann eine 
Abspaltung von Flissigkeitstrépfchen stattfinden. Briwckner. 


Mata Prasad, S. M. Mehta and N. G. Soshi. Aqueous Solutions of Sodium 
Aluminate. PartI. Electrical Conductivity. Journ. Ind. Chem. Soe. 7, 
973—980, 1930, Nr. 12. Es wird nach der Kohlrauschschen Briickenmethode 
die Leitfahigkeit von Natriumaluminatlosungen bei 30° bestimmt. Die Lésungen 
wurden hergestellt durch Auflésen von Al (OH); in 2n NaOH. Das Aluminium- 
hydroxyd wurde durch Fallen von Aluminiumchlorid mit Ammoniumhydroxyd 
dargestellt. Es wurden Lésungen untersucht mit einem Verhaltnis Na,O : Al,O, 
rt 1.224.321, 4-1,3:2 und 5:2 und emem NaOH-Gehalt von 2- bis 0,01 n. 
Die Ergebnisse sind zahlenmaéSig und graphisch dargestellt als Leitfahigkeit 
—Konzentration, Leitfahigkeit —log nm und Leitfahigkeit — Verhaltnis Na, 0 : Al, Os. 
Es zeigt sich, daB die Aquivalentleitfahigkeit aller Verhaltnisse mit der Ver- 
diinnung wichst, besonders stark bei der Lésung des Verhaltnisses 3: 1 unterhalb 
0,50n. Die Aquivalentleitféhigkeit fiir umendliche Verdiinnung wird nach: der 
Methode von Harman (Journ. phys. chem. 29, 1155, 1925) bestiramt ftir: 1: 1 zu 123, 
3:2 192, 2:1 196, 5:2 220, 3:1 236, 4:1 240. Fur die Kurven Leitfahigkeit 
—Verhaltnis Na,O: Al,O, unterhalb 0,25n ergibt sich folgendes gemeinsames 
Bild: Die Kurven der NaOH-Lésung fallen bei Zusatz von Aluminiumhydroxyd 
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bis auf 2:1; die Leitfahigkeiten 2:1 und 3: 2 sind gleich, zwischen 3:2 und lil 
fallen die Leitfahigkeiten stark. Fiir konzentriertere Lésungen gilt, da die Leit- 
fahigkeiten der NaOH-Lésung bei Al (OH);-Zusatz bis 3:1 steil abfallen (es 
bildet sich Na, Al,O,), wo ein scharfer Knickpunkt der Leitfahigkeit — Verhaltnis- 
kurve sich zeigt und daf diese Kurven von 3:1 zu 5:2 und 2:1 steigen und zu 
3:2 und 1:1 wieder abfallen. Proskauer. 


E. Lange und J. Monheim. Uber elektrolytische Peltierwarmen und ihre 
Messung mittels isotherm-adiabatischer Differentialkalorimetrie. 
ZS. {. phys. Chem. (A) 150, 177—202, 1930, Nr. 3/4. Mit einem bereits frither 
[ZS. f. phys. Chem. (A) 149, 51, 1930] beschriebenen isotherm-adiabatischen 
Differentialkalorimeter von sehr hoher Empfindlichkeit werden die an der Elek- 
trode Hg/Hg;* bei Stromdurchflu8 auftretenden elektrolytischen Peltierwaérmen 2 
gemessen. Untersucht wurden Hg-Hlektroden in Quecksilbernitratlosung ver- 
schiedener Konzentration und die Normalkalomelelektrode. Die gemessenen 
z-Werte steigen logarithmisch mit der Hg,*-Konzentration zu positiveren Zahlen 
an. Der Anstieg stimmt zwar der Richtung, nicht aber ganz der GroBe nach 
mit den am Anfang der Arbeit fiir ideal verdiinnte Lésungen abgeleiteten theore- | 
tischen Erwartungen itiberein. Ein Vergleich der Resultate mit entsprechenden 
Messungen der Thermokraft elektrolytischer Ketten nach der thermodynamischen 
Beziehung von Thomson ist wegen der teilweisen. Unsicherheit des Zahlenmaterials 
nur bis auf 1 bis 2 keal befriedigend. Moser, 


Erik Larsson. Die Loéslichkeit von Saéuren in Salzlésungen. IV. Die 
Léslichkeit der Benzoes&éure und der Aktivitatskoeffizient ihrer 
Molekiile in wasserigen Benzoatlé6sungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 
299— 308, 1931, Nr. 3/4. Es werden die Léslichkeiten der Benzoeséure in L6- 
sungen von Natriumchlorid und Kaliumchlorid bei 0,2 und 25° C und von Natrium- 
benzoat bei 0,2°C bestimmt. Daraus werden die Aktivitaétskoeffizienten der 
Benzoeséuremolekiile bei diesen Temperaturen berechnet. Die gefundenen Werte 
der Léslichkeit lassen den Aktivitatskoeffizienten nach den folgenden Formeln 
ermitteln: NaCl: log fxn = 0,18 ¢ bei 0,2, 18 und 25°C; KCl: log fyz = 0,13 ¢ 
bei 0,2° C, 0,14 ¢ bei 18 und 25°C. Die Aktivitatskoeffizienten in Natriumchlorid- 
und Kaliumchloridlésungen sind sehr wenig temperaturabhangig. Bei NaCl ist 
die Abhangigkeit nicht zu merken, bei KCl zeigt sich zwischen 0 und 18° eine 
deutliche Steigerung des Aktivitaétskoeffizienten, zwischen 18 und 25° ist sie vor- 
handen, aber weniger deutlich. Der Aktivitaétskoeffizient in Natriumbenzoat- 
lésung ist stark temperaturabhangig. Die Ursache dieser Erscheinung wird dis- 
kutiert. Proskauer. 


Erik Larsson. Die Léslichkeit von Séuren in Salzlésungen. V. Der 
Temperaturkoeffizient des Aktivitatskoeffizienten der Benzoe- 
sduremolekile in Lésungen von. Natriumchlorid, Kaliumchlorid 
und Natriumbenzoat. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 466—470, 1931, Nr. 5/6. 
Es werden die Léslichkeiten der Benzoeséure in Lésungen von Lithiumchlorid, 
Rubidiumchlorid, Casiumchlorid, Magnesiumchlorid, Kaliumbromid, Kaliumjodid, 
von den Nitraten des Lithiums, Natriums und Kaliums, von den Chloriden und 
Nitraten von Calcium, Strontium und Barium, von Natriumperchlorat, Natrium- 
dichloracetat, Natriumtrichloracetat, Natriumbenzolsulfonat und Natrium- B- 
naphthalinsulfonat bestimmt. Aus den gefundenen Léslichkeiten werden die 
Aktivitatskoeffizienten der Benzoeséuremolekiile in den betreffenden Salzlésungen 
berechnet. Ein vergleichbarés Ma8 fiir den EinfluB8 der Salze auf die Aktivitat 
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gibt die Konstante k der Gleichung log f;73 = ke, wo f der Aktivitiatskoeffizient 
der Benzoeséure und c die Salzkonzentration in Aquivalenten pro Liter ist. k ist 
weitgehend konzentrationsunabhangig und zeigt folgende Zahlenwerte: LiCl 0,19, 
RbCl 0,09, CsCl 0,01, MgCl, 0,17, CaCl, 0,17, SrCl, 0,16, BaCl, 0,15, KBr 0,07, 
KJ 0,05, LiNO, 0,08, NaNO, 0,08, KNO, 0,04, Ca (NOs), 0,06, Sr (NO,), 0,05, 
Ba (NOs). 0,04, NaClO, 0,05, NuaOCOCHCI, 0,03, NaOCOCCl,; 0,01, NaOSO, 
. C,H; 0,12, B-NaOSO, .C,,H, 0,75. Wenn k einen schwachen Gang mit der Salz- 
konzentration zeigt, sind die Werte fiir etwa n Salzlésung gewahlt. Als allgemeines 
Ergebnis zeigt sich, daB die Differenz zwischen k eines Chlorids und eines Nitrats 
von dem Metall unabhingig bleibt. SchlieBlich werden, um die k-Werte fiir die 
Wechselwirkung Benzoatmolekiil-Ion abschatzen zu kénnen, die k-Werte fiir die 
Tonen nach der Gleichung ky p = ky + kp unter der Annahme, daB ky = kg 
= 0,07 ist, dargestellt. Die Versuchsergebnisse sind in Ubereinstimmung mit der 
Debyeschen Theorie fiir die Aktivitatskoeffizienten neutraler Molekiile in Salz- 
lésungen. Proskauer. 


W. Pupp. Temperatur und Warmeerzeugung in der positiven Saule 
der elektrischen Entladung im Argon. ZS. f. Phys. 67, 297—310, 1931, 
Nr. 5/6. Die ,,mittlere‘‘ Temperatur eines S&ulenabschnittes wird aus der Gas- 
verdrangung bei konstantem Druck bestimmt, indem nacheinander Anoden in 
verschiedenen Abstanden von der Kathode eingeschaltet werden. Der an sich 
glatte Verlauf der Temperaturkurve in Abhangigkeit von Stromstarke und ‘Gas- 
druck erfahrt stellenweise starke St6rungen. Das Auftreten dieser Stérungen 
wird auf den Einflu8 der wandernden Schichten zuriickgefiihrt. Er wurde im 
allgemeinen nach Ansicht des Verf. bisher erheblich unterschétzt. Trotzdem 
k6nnen die nach obiger Methode bestimmten Temperaturen im groBen und ganzen 
als tatséchlich vorhanden gelten. Aus ihnen wird mit Hilfe emer Warmeleitungs- 
betrachtung die im Innern der positiven Saéule entwickelte Warme berechnet 
und mit der zugefiihrten Leistung verglichen. In erster Annaéherung erhalt man. 
so auch die Warmeentwicklung an der Wand der positiven Saule. Giintherschulze. 


Kurt Peters und 0. H. Wagner. Athylen- und Acetylenbildung aus Methan 
in elektrischen Entladungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 161—186, 1931, 
Nr. 3/4. Durch Variation der Versuchsbedingungen und der in elektrischen Ent- 
ladungen zur Reaktion gebrachten Gemische von Methan und Wasserstoff werden 
die maximalen Ausbeuten bei der Darstellung von Acetylen und Athylen unter- 
sucht: Minimaler Aufwand zur Darstellung von Acetylen 13 kKWh/m?* — beste 
Ausbeute fiir Athylen 53kWh/m* — bei optimaler Energieausnutzung Kon- 
zentration des Acetylens im Endgas 4,2%, die des Athylens 0,8% — maximal 
erreichbare Konzentrationen Acetylen 20%, Athylen 3% des Endgases —, geeig- 
netstes Gasgemisch zur Darstellung von Acetylen und Athylen besteht _ aus 
2/, Methan und 1/, Wasserstoff. Die Spektralanalyse gestattet zwei Reaktions- 
gebiete abzugrenzen: In einem Gebiet sind nur die CH-Banden sichtbar, im anderen 
Gebiet bei hohen Belastungen des Glimmbogens sind neben der CH-Bande auch 
das Swanspektrum, die Balmerserie und das Kohlenstofflinienspektrum fest- 
stellbar. Die Entstehung der gesattigten und ungeséttigten hoheren Kohlenwasser- 
stoffe sowie des Athylens (Gebiet geringer Belastung. der Entladungsréhre) ist 
durch Zusammentreten zweier oder mehrerer Radikale als Polymerisationsreaktion 
anzunehmen. In dem Gebiet des Swanspektrums sind fiir die Bildung des Acetylens 
zwei Wege moglich: einmal durch Vereinigung zweier CH-Radikale und zweitens 
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K.T. Compton. On the fraction of current carried by electrons at 
the cathode of a mercury arc. Phys. Rev. (2) 37, 468—469, 1931, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Seit Schottky zum ersten Male ‘darauf hingewiesen 
hat, daB die Warmebilanz ein Mittel gibt zu schatzen, welcher Bruchteil des 
Stromes an der Kathode eines Lichtbogens von den Elektronen transportiert 
wird, sind derartige’ Rechnungen wiederholt durchgefiihrt, um  Lichtbogen- 
theorien zu priifen. Bisher ergab sich aus diesen Rechnungen, daf nicht viel mehr 
als die Halfte des Stromes von Elektronen getragen wird, eine Folgerung, die sich 
nur schwer mit irgendeiner Elektronenemissionstheorie der Lichtbogenkathode 
vereinbaren lat, weil es unméglich ist zu erklaren, wieso die Elektronen, die von 
der Kathode ausgehen und gerade im Kathodenfall die zur Ionisierung erforderliche 
Mindestspannung durchlaufen haben, die ihnen gleiche Menge positiver Ionen 
erzeugen kénnen. Es wird deshalb diese Frage erneut gepriift, wozu der Kathoden- 
fall gemessen wird und neue Betrachtungen iiber den Akkommodationskoeffi- 
zienten und die Rolle der Elektronenenergie in der Nahe der Kathode angestellt 
werden. Es ergibt sich dann die Schlu8folgerung, daB zwischen 80 und 100% des 
Stromes der Kathode von Elektronen transportiert werden. Infolgedessen kann 
nicht langer gesagt werden, da Bogentheorien, die auf Elektronenemission 
von der Kathode beruhen, durch die Warmebilanz widerlegt werden. 
Gintherschulze. 


Kanji Honda. On the Pre-Streamer Condition of Needle-Dise Dis- 
charge Gaps. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 182—202, 1930, Nr. 3 (japanisch) ; 
Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 12, Nr. 228/231, 1930) 
9, 22—23, 1930, Nr. 3 (englisch). Im Anschlu8 an friihere Versuche werden die 
charakteristischen Ziige einer Entladung zwischen Nadel und Scheibe behandelt, 
die ein Vorlaufer der Strémungsentladtng ist. Die Versuche wurden mit Gleich- 
strom ausgefiihrt, die Nadel war positiv. Zunachst wurde die Stromdichte im 
zentralen Teil der Scheibenelektrode unmittelbar vor dem Einsetzen der Stro- 
mungsentladung bestimmt. Diese Stromdichte o in wA/em? variierte mit der 
Funkenstrecke g nach folgenden empirischen Formeln: o (g — 1,28) = 2,92 oder 
o (g — 1,15) = 3,54 — 0,09 g. Diese Formeln geben die Stromdichte bis auf -+ 5%. 
Der Spannungsabfall auf der Lange von 1,3em an der Nadelspitze wurde mit 
Hilfe einer Sonde und einem statischen Voltmeter gemessen. Dié Strémungs- 
entladung setzt danach ein, sobald der Spannungsabfall in dieser Stiecke 12.6 kV 
erreicht. Wird andererseits die Nadel so verandert, daB sie nie Strémungsent- 
ladungen, sondern nur Glimmentladung bis zum HEinsetzen des Funkens erzeugt, 
so zeigten Stromdichte und Spannung keine derartigen Begrenzungen, sondern — 
nahmen stetig mit der Gesamtspannung bis zum Funken zu. Verf. versuchte 
auch eine Formel abzuleiten, die die Ziindspannung der Strémungsentladung — 
mit der Funkenstrecke verkniipft. Auch diese Formel war linear, ergab aber Ab- 
weichungen zwischen gemessener und beobachteter Ziindspannung. Die Versuche 
werden fortgesetzt. Giintherschulze. 


Kanji Honda. A Study on Streamer Discharge. Bull. Inst. Phys. Chem. — 
Res. 9, 991—1015, 1930, Nr. 12 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. 15, Nr. 278/281, 1930) 9, 93—95, 1930, Nr. 12 (englisch). 
Fortsetzung friiherer Versuche iiber die vom Verf. entdeckte Form der Korona- 
entladung, die er ,,streamer discharge“, ,, Str6mungsentladung’’ nennt. Wenn 
die Strémungsentladung (zwischen Nadel und Scheibe) durch einen Luftstrom 
senkrecht zur Achse der Funkenstrecke geblasen wird, so werden die Schwan- 
kungen ihres Stromes unterdriickt, wenn die Achsenbreite des Geblases groB ist. 
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Andererseits ist die Wirkung nur gering, wenn der Luftstrom nur gegen den FuB 
des Entladungsstromes gerichtet wird. Erklaérung nach der Theorie des Verf.: 
positive Ionen, die zur Scheibe wandern, kénnen nicht die hinreichende 
Menge negativer Ionen bilden, denn ein intensiver Gasstrom auf einer langeren 
Strecke ihres Weges verschleppt einen groBen Teil von ihnen aus der Funken- 
strecke. Bei Verwendung eines Messingstabes von 8mm -Durchmesser mit ab- 
gerundetem Ende, statt der Nadel, entstand der Funke aus der Koronaform. 
Wurde jedoch der Strom durch einen hohen Vorwiderstand sehr gering gehalten, 
so wurde der Funke einer Strémungsentladung ganz ahnlich. Die Buschelentladung 
ist in der Regel zu unstet, um griindlich untersucht werden zu kénnen. Doch gelang 
es dem Verf. bei 20 cm Funkenstrecke ziemlich stetige positive Buschelentladungen 
zu erhalten, bei denen eine lange Strémung den ganzen Abstand der Elektroden 
durchsetzte, wahrend eine dahnliche Erscheinung bei der negativen Biischel- 
entladung fehlt. Hat die Kathode eine gro8e Oberflache, so entsteht auf ihr 
ein negatives Biischel mit strémungsartigen stetigen Pulsationen des Stromes. 
Gr6Be und Form der Anode sind dabei ohne Einflu8. Es wird dann eine Erklarung 
der Erscheinungen mit Hilfe von StoBionisation in der Nahe der Kathode und 
photoelektrischer Wirkung der Strahlen versucht, die von positiven Ionen 
emittiert werden, wenn sie auf die Kathode aufprallen. Giintherschulze. 


Fr. Klingelfuss. Die Funkenspannung bei Drucken p < 760mm Hg 
und das Minimumpotential unter Beriicksichtigung der Elektroden- 
funktion dargestellt. (Vierter Nachtrag.) ZS. f. Phys. 62, 569—584, 1930, 
Nr. 7/8. Fir den kritischen Druck lautet die elementare Energiegleichung unter 
Berticksichtigung einer Elektrodenfunktion 


BW ig ad Dia pe > Cent oaiveye Se katy Ne dyes, & Yada egal) 


in der das Minimumpotential Vy = 1CGS und die Wellenlange 4g =c/vx 
= 82,161 . 10-8 em sich ergibt; ¢ ist die Lichtgeschwindigkeit. Es wird gesetzt: 
€.c =m’, das ist gleich dem freien Magnetismus; hc/e = e’, gleich der 
freien Elektrizitat und man erhalt dann e’.m’ = hc® oder, da e’/¢ = m, 
gleich der magnetischen Elementarladung und m’/c = e, gleich der elektri- 
schen Elementarladung gesetzt werden kann, so ergibt sich 


2 LN ies er a Mi eee aaa Saleh ahaa hy | 


Die numerischen Werte von m’, e’ und m’ . e’, sowie von ™ erweisen sich iiberein - 
‘stimmend mit bekannten Konstanten der Strahlungsgesetze, die dadurch ihre 
Deutung finden. Setzt man in (1) h nach (2) ein, so geht die Gleichung tber in 


Vile 2) Rae eRe de ses, ate eo) 


1 ichunge wird mit 2 e = c[l0—-!9]/Vz.emgsec—! multipliziert und 
ee eects: In der so erhaltenen Gleichung steckt die Sommerf eldsche 
Feinstrukturkonstante und in guter Annaherung die Rydbergsche Kon- 
stante. Die Differenzen in der letzteren fii Luft, Wasserstoff und Helium ver- 
schwinden durch Einfiihrung der entsprechenden Dielektrizitatskonstanten. 
Wenn ¢.m = h = const ist, so bedingt infolge der verketteten elektrischen und 
magnetischen Ladungen eine Anderung von e nach 2° e@ eine Anderung von ™ 
nach m/2 2. Daraus wird der SchluB gezogen, da’ die wechselseitigen cea ces 
der verketteten Ladungen von e und m um den Faktor 4 gz kontinuierlich vor ae 
gehen, das Beobachtbare jedoch quantenhaft wahrgenommen eas - 
schlieGend wird nachzuweisen versucht, daB die Energiegleichung fiir den kritischen 
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Druck auch im Weltraum gelten miisse. Nach der Gleichung fiir die Durchbruchs- 
spannung als Funktion des Druckes 
Vz ( Pe a@ ) 

Ve ey aa ee 
nimmt der kritische ‘Druck mit wachsendem Elektrodendurchmesser D ab, der 
bedingte Elektrodenabstand fiir die homogene Durchbruchfeldstarke 6;, = 7D + 6j, 
aber zu, und wenn schlechthin die Fixsterne und Planeten als Elektroden 
angesehen werden diirfen, so miiBte nach den Gleichungen fiir kosmische Ver- 
haltnisse der kritische Druck px gleich sein dem Druck p, im kosmischen Raum; 
dann ware die Spannung im. Weltraum zwischen Fixstern und Planet 


VK (ei ad 
20 By Ae Dies as 
also gleich dem Minimumpotential. Klingelfuss. 


Harvey A. Zinszer. Diffusion of Metallic Vapor in Condensed Spark 
Discharges. Phys. Rev. (2) 87, 217—218, 1931, Nr.2. [S.1407.] Lbcke. 


J. A. Becker and W.H. Brattain. The effect of the temperature de- 
pendence of the work function on A and 6 in Richardson’s equation. 
Phys. Rev. (2) 37, 462—463, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die all- 
gemeinste Form der Richardsonschen Gleichung ist 


$=AT— nel UpIRDAT eri | 


wo L,, die Energie darstellt, die dem System zugefiihrt wird, wenn 1 Mol Elek- ~ 
tronen bei konstantem Druck ,,verdampft*‘ wird. Diese Gleichung folgt not- 
wendig aus dem ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und aus der 
allgemei angenommenen Voraussetzung, da8 sich der Elektronendampf wie ein 
vollkommenes Gas verhalt. Damit 
4 = AT = bol Ts: 5: oe xine Goeth eee ee 
wird, ist es nétig, daB 
Lg = bg R GRE /Z whe so5 he 


und daB 6) von 7’ unabhangig ist. 5 R7'/2 stellt die kinetische Energie des Elek- 
tronengases plus a4uBerer Arbeit pro Mol bei konstantem Druck dar. Es wird all-* 
gemein angenommen oder abgeleitet, daB die Elektronen im Metall eine zu ver- 
nachliassigende Energie aufnehmen, wenn 7 steigt. In diesem Falle ist L, —5RT'/2 — 
die Arbeit pro Mol gegen verschiedene elektrische Krafte. Wird dieses bR genannt — 
und hangt 6R von 7 ab, so ergibt sich 


= AM [OME i 
Ist 6 = b) + «7, so wird 
i= ATat oe bl? i 1. wee eae 


Andert sich die Ablésearbeit linear mit 7’, so folgt: 1. Gleichung (5) tritt an Stelle 
von (2), die ungiiltig wird. 2. Die mittlere Neigung von log i — 2 log T iiber 1/T 
ist by) + «7 und nicht 6). 3. Der Schnittpunkt der Kurve mit der Achse ist 
log Ae« Te und nicht log A oder log (Ae-«). Guntherschulze. 


N. H. Williams and W.S.Huxford. Conductivity of oxide cathodes. 
Phys. Rev. (2) 87, 463, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde das 
Leitvermégen der Oxydiiberziige untersucht, die in Radioréhren zur Bedeckung 
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der Aquipotentialkathoden benutzt werden. Das die Unterlage bildende innere 


Nickelrohr diente als die eine Elektrode, die zweite war ein Nickelstreifen in Be- 
ruhrung mit der éuBeren Oxydflaiche. Die Stréme durch das Oxyd hangen: bei 
konstanter Spannung von ihrer Frequenz ab. Das Leitvermégen nimmt um etwa 
40% ab, wenn die Frequenz von 1500 bis 10000 Hertz geandert wird. Die Abnahme 
beginnt bei geringeren Frequenzen erst bei héheren Spannungen. Daraus folgt, 
daB ein Ubergang elektrischer Ladungen durch die Oxydschicht durch Ionen- 
leitung stattfindet, wobei der Vorgang durch die héheren Frequenzen behindert 
wird. Eine Methode zur Schatzung der relativen Thermionenaktivitaten des 
Kernmetalls und der Oxydoberflache wird vorgeschlagen. Schwankungen in 
dem Strom durch den Uberzug wurden an einem Verstarker gemessen, der auf 
verschiedene Frequenzen zwischen, 200 und 40000 Hertz eingestellt war. Hine 
abnorme Zunahme der ,,Schrotspannung‘’ wurde bei Frequenzen unterhalb 
von 10000 Hertz gefunden. Das bestatigt die Hypothese, da positiv geladene 
Ionen in der Raumladung neutralisiert werden, die durch Blektronen hervor- 
gerufen werden, die thermionisch von der aktivierten Oberflache des Kernmetalls 
emittiert werden. Giintherschulze. 


Dimiter Ramadanoff. Photoelectric properties of composite surfaces 
at various temperatures and potentials. Phys. Rev. (2) 37, 464, 1931, 
Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine ganze Anzahl von Versuchen wurden mit 
Ba-Photozellen angestellt, wm zu ermitteln, wie sich der Photostrom mit Tem- 
peratur und Anodenspannung andert. In allen Fallen nahm der Photostrom stark 
mit der Temperatur bei den héheren Temperaturen zu und erreichte ein Maximum 
bei 740°C. Bei dieser Temperatur waren die Thermionenstréme raumladungs- 
begrenzt. Durch Belichten der Photozellen mit sinusf6rmig schwankendem, 
ununterbrochenem Licht war es méglich, den Photostrom nach einer neuen Methode 
zu messen, bei der ein transformatorgekoppelter Verstarker und ein Oszilloskop 
nach Bedell-Reich verwendet wurden. Mit diesem Apparat lassen sich der 
Thermionenstrom und Stérstréme, die durch Licht sekundaér hervorgerufen 
wurden, vollstandig eliminieren und nur die reinen Photostréme messen. So wurde 
eine Kurve erhalten, die den Photostrom als Funktion der Temperatur bei kon- 
stanter Spannung angibt. Sie zeigt zwei deutliche Maxima bei 560 und 740° ©, 
von denen das erste mit einem Galvanometer nicht zu beobachten ist, wenn eine 
konstante Belichtung benutzt wird. Gintherschulze. 


H. B. Wahlin. The emission of positive ions from metals. Phys. Rev. 
(2) 37, 467—468, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit einem Massenspektro- 
graphen wurde die Emission positiver Ionen von Metallen untersucht. Es zeigte 
sich, daB die meisten Metalle bei der ersten Erhitzung Alkaliionen abgeben, wie 
schon friiher mitgeteilt worden ist. Ferner geben Cr, Mo, W, Ru, Rh, Nb, Ta, wenn 
sie auf eine Temperatur erhitzt werden, bei der die Verdampfung merklich wird, 
einfach geladene Ionen des Elektrodenmaterials selbst ab. Fiir doppeltgeladene 
finden sich keine Anzeichen. Cu, Ag, Au, Zn, Mn, V, Fe, Co, Ni, Pd, As? tr: Pt, 
U, Th, Sb geben nur Alkaliionen, Mn ist zweifethaft. Giintherschulze. 


. Giintherschulze und F. Keller. Die Elektronenablésung durch den 
Pe ascuciver Ionen bei geringen Gasdrucken. II. Ag, Al, K, Na, Hg 
in H,, N., Hg und Edelgasen. ZS. f. Phys. 68, 162 —173, 1931, Nr. 3/4. Die 
in der ersten Arbeit angegebene Methode wurde erweitert und erneut einer Kritik 
unterworfen, die ihre Brauchbarkeit zeigte. Die Versuche ergaben : 1. Bei Wasser- 
stoff und Stickstoff steigt die StoBausbeute deutlich mit der Gasbeladung der 
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Kathode, bei den Edelgasen ist sie davon unabhangig. 2. Die StoBausbeute nimmt 
oberhalb von 1000 Volt nur wenig mit der StoBenergie zu. 3. Die Zahl der von emem 
stoBenden Ion abgelésten Elektronen ist bei 3000 Volt bedeutend kleiner als die 
durch die gleichzeitige Kathodenzerstaubung verdampften Atome. Sie bleibt 
mit wenigen Ausnahmen unter 1. 4. Im allgemeinen (aber nicht immer) ist sie 
um so groBer, je geringer die Masse des stoBenden Ions ist. 5. Eine klare Ab- 
hangigkeit von der Ablésearbeit ~ der Elektronen ist nicht zu erkennen. Beispiels- 
weise ist die StoBausbeute bei Ag und Al gleich gro8, bei K und Na nicht viel 
groBer. Giintherschulze. 


S. W. Pennyeuick. Uber den Ionenaustausch an der Oberflache von 
kolloidem Platin. Kolloid-ZS. 54, 21—32, 1931, Nr. 1. [S. 1334.] Weber. 


R. A. Nelson. Positive ion emission from thin platinum films on 
glass. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 173—179, 1931, Nr. 3. Der untere Teil emes 
unten geschlossenen Glasrohres (1em Durchmesser, 25cm lang) ist 4em hoch innen 
durch Kathodenzerstéubung platiniert. Das Rohr taucht reichlich 4 cm tief in em 
Bad von geschmolzenem NaNO, (bei Natronglas) oder KNO, (bei Kaliglas). 
Zwischen dem geerdeten Platinbelag und dem Bad liegt eine Elektrolysierspannung, 
die zwischen — 3 und + 3 Volt variiert wird. Gemessen wird der vom geerdeten 
Platinbelag zu einer in der Achse des Rohres befindlichen Nickeldrahtanode 
(150 Volt) flieBende positive Ionenstrom als Funktion der Elektrolysierspannung. 
Die aufgenommenen Kurven zeigen ein Maximum und Minimum, dessen Lage 
sich mit der Richtung der Spannungsvariation andert. MHierftir wird folgende 
Deutung gegeben: Mit zunehmender Elektrolyse tritt mehr K durch das Glas 
und das Platin hindurch. Dadurch wird die Austrittsarbeit fiir positive K-Ionen 
an der Pt-Oberflache vergréBert; deshalb Stromabnahme bis zur Erreichung 
eines Minimums. Bei weiterer Zunahme der Elektrolyse wachst die Austrittsarbeit 
(die zu + 2,67 Volt fiir K-Ionen ermittelt wird) nicht mehr an, so daB die Zunahme 
ein Anwachsen des Stromes zur Folge hat. Gehrts. 


W.E. Benham. Theory of the Internal Action of Thermionic Systems 
at Moderately High Frequencies. Part II]. Phil. Mag. (7) 11, 457—517, 
1931, Nr. 70. Fortsetzung einer friiheren Untersuchung [Phil. Mag. (7) 5, 641, 
1928, Nr. 29; diese Ber. 9, 1190, 1928]. Im vorliegenden zweiten Teil werden die 
Annahmen des ersten Teils beibehalten. Sie sind: 1. Die Ausbreitung der elektro- 
magnetischen Wellen im Raume findet in einer Zeit statt, die kurz gegen die 


Spannungsperiode und die Laufzeit 7’ der Elektronen ist. 2. Die Wechselspannung ~ 


ist klein gegen die Gleichspannung zwischen den Elektroden. 3. Die stationaire — 


Verteilung ist diejenige, bei der die Anfangsgeschwindigkeiten vernachlassigt 
sind. Bedingung 1. beschraénkt die Untersuchung bei 1mm Plattenabstand 
auf Schwingungen unterhalb der Frequenz 101° Hertz. Die im ersten Teil ent- 
wickelte Theorie. wird angewandt, um das Thermionensystem durch ein Ersatz- 
schema zu ersetzen, das zu Ergebnissen fiihrt, die von denen des Thermionen- 
systems selbst nicht zu unterscheiden sind. Das Ersatzschema enthalt im 
allgemeinen vier Komponenten, die sich jedoch im Falle eines Zweielektroden- 


systems auf zwei reduzieren. Aus den Werten der Komponenten des ,,iiquivalenten - 


Stromkreises‘‘ werden die Admittanz, Konduktanz und Suszeptanz einer Diode 


mit parallelen ebenen Elektroden als Funktionen von pT’ bestimmt. Bei gewissen — 


Werten von p 7’ ist die Konduktanz negativ. Ausfiihrlich wird die Dielektrizitats- 

konstante der Raumladung behandelt und Versuche angefiihrt, die die theore- 

tischen Schliisse bestatigen. Die Impedanz des aquivalenten Stromkreises ist 
> 
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“stets kapazitiv. Die Bedingungen fiir die Erzeugung von Schwingungen in einer 
parallelen Ebene sind derart, da sie in einer Diode nur in Ausnahmefallen vor- 
kommen. Kiinstliche Verlangerung der Ubergangszeit (perforierte Anode, Gas, 
Magnetfeld) begiinstigen in-allen Fallen das Entstehen von Schwingungen. Eine 
Behandlung der Erscheinungen unter Vernachlassigung der Raumladung ergibt 
keine negative Konduktanz, woraus folgt, daB diese eine Folge der gegenseitigen 
AbstoBung der Elektronen ist. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze und Hans Betz. Neue Untersuchungen iiber die elektro- 
lytische Ventilwirkung. I. Die Oxydschicht des Tantals. ZS. f. Phys. 
68, 145—161, 1931, Nr. 3/4. Von Giintherschulze war friiher eine Theorie 
der elektrolytischen Ventilwirkung angegeben worden, wonach die Ursache der 
Ventilwirkung eine Gasschicht in den Poren einer wesentlich dickeren Oxydschicht 
auf der Oberflache des Ventilmetalls ist. Es werden Versuche mitgeteilt, welche 
dazu zwingen, diese Theorie aufzugeben. Die Versuche zeigen, daB die wirksame 
Schicht bei Ta aus einer kompakten, nicht porésen Schicht von Ta,O, besteht. 
Die wirksame Schicht hat im Elektrolyten genau die gleiche Kapazitat wie im 
getrockneten Zustand. Die Dielektrizitétskonstante dieser Schicht wird aus einer 
Kombination von optischen und Kapazitétsmessungen der Schicht zu 11,1 bis 
12,0 abgeleitet. Eine direkte Bestimmung der Dielektrizitatskonstante von 
Ta, O,-Pulver ergibt 11,6. Damit wird es méglich, die wahre Dicke der wirksamen 
Ta, O,-Schicht zu ermitteln. Sie betragt bei Formierung bis 100 Volt 82 muy, 
die Feldstarke in ihr 12,2 Millionen Volt/em. Wahrend der Formierung liegt sie 
unter einem elektrostatischen Druck von 1300 Atm. Bei kleinen Feldstarken 
hat sie in der undurchlassigen Richtung einen spezifischen Widerstand von 
7,5.10!2 Ohm .em, in der durchlassigen von 9,8.109Ohm.cm. Die friiher von 
Gintherschulze gegebene Erklarung der Ventilwirkung, wonach in der Sperr- 
richtung eine hohe Spannung erforderlich ist, weil die Kathode dieser Richtung, 
der Elektrolyt, keine freien Elektronen enthalt, wahrend in der Flu8richtung 
eine geringere Spannung geniigt, weil die Kathode dieser Richtung, das Ventil- 
metall, freie Elektronen zur Verfiigung stellt, bleibt bestehen. Giintherschulze. 


A. Keith Brewer. The photoelectric and thermionic properties of 
platinum coated glass filaments. Phys. Rev. (2) 38, 1360 — 1366, 1930, 
Nr. 11. Es werden die photoelektrischen und gliihelektrischen Eigenschaften 
von Glasoberflachen, welche mit Platin bestéubt sind, untersucht und der EinfluB 
der Temperatur sowie der Elektrolyse des Kaliums durch das Glas nach und von 
der Glasoberflache weg bestimmt. Ist die Elektrolyse von der Oberflache weg 
gerichtet, so liegt die rote Grenze der Oberflaéche bei 2720 A und ist bis herauf 
zu 450°C unabhangig von der Temperatur. Findet die Elektrolyse jedoch zur 
Oberflache hin statt, so verschiebt sich die rote Grenze oberhalb 260° C mit stei- 
gender Temperatur nach dem roten Spektrum zu und erreicht einen Extremwert 
von 4300A bei 410°C. Insgesamt ruft die Elektrolyse fiir die photoelektrische 
und thermische Elektronenemission ahnliche Effekte hervor. Auch die positive 
thermische Emission ist ahnlich. Sie weist jedoch bei einem bestimmten elektro- 
lytischen Potential ein Maximum der Emission auf. Ultraviolette Bestrahlung 
dieser Oberflache hat keinen Einfluf auf die thermische Emission von Hlektronen 
und Ionen. Im Hinblick auf die vollkommen gleiche Beeinflussung der thermischen 
und photoelektrischen Emission durch das elektrolytische Potential wird ein 
experimenteller Beweis dafiir erbracht, dai die Elektronen dieser beiden Emissionen 


gleichen Ursprungs sind. W. Kluge. 
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C. E. Mendenhall. Recent developments in photoelectricity. Science 
(N. S.) 78, 107—113, 1931, Nr. 1883. Einleitend ist von der alten Quantentheorie 
des Photoeffektes die Rede. Ferner wird eingegangen auf Messung der Austritts- 
arbeiten, selektiven Photoeffekt, Temperaturabhangigkeit, Einflu8 adsorbierter 
Gase, diinne Schichten, wellenmechanische Elektronentheorie. (Sammelreferat, 
keine neuen Gesichtspunkte.) Sewig. 


G. A. Boutry. Modifications de la surface’ caractéristique d’une 
cellule photo-électrique & atmosphére gazeuse lorsqu’on change 
la résistance en série. C. R. 192, 620— 622, 1931, Nr. 10. Der mit einer gas- 
gefiillten lichtelektrischen Zelle in Reihe liegende Widerstand Ff hat emen HinfluB 
auf die geometrischen Eigenschaften der charakteristischen Flache 7 = f (L, V) 
(L = Belichtung, V = Saugspannung), was an einigen Beispielen erlautert wird. 

Sewig. 
A.R. Olpin. Correlating the selective photoelectric effect with the 
selective transmission of electrons through a cathode surface. 
Phys. Rev. (2) 87, 464—465, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Ergeb- 
nisse von Fowler und anderen iiber das Eindringen von «-Teilchen in ein Kern- 
modell fithrten auf die Méglichkeit, den selektiven Photoeffekt durch den selek- 
tiven Durchgang von Elektronen bestimmter Geschwindigkeit durch die Kathoden- 
oberflache zu erklaren. Diese Elektronen miissen mit Wellen solcher Langen 
verkniipft sein, da8 sie stehende Wellen zwischen unsteten Potentialanderungen 
gleichen Zeichens auf der Kathodenoberflache bilden. Das Vorhandensein eines 
solchen Potentialtales laBt sich begriinden, besonders fiir Oberflachen, die aus einer 
Lage elektronegativer Atome oder Molekeln in Form von Inseln zwischen elektro- 
positiven Schichten bestehen. Wird angenommen, da8 die Breite des Tales der 
Abstand zwischen den Kerngrenzen der aufeinanderfolgenden elektropositiven 
Schichten ist, und wird diese ftir d in die leicht ableitbare Gleichung 


Vmax = n2h/8 md? (oder d = 0,05514,/2_ A, fiir den Fall n = 1) eingesetzt, so _ 


z, max 
ergibt sich eine sehr gute Ubereinstimmung mit den Versuchsergebnissen. Alle 


die beobachteten selektiven Maxima in den photoelektrischen spektralen Ver- 


teilungskurven fiir die Hydride, Oxyde und Sulfide der Alkalimetalle lassen sich — 


durch diese Gleichung mit gréBerer Genauigkeit wiedergeben, als nach irgendeiner 
anderen Theorie. Giintherschulze. 


W. J. de Haas and J. Voogd. Further investigations on the magnetic 


disturbance of the supraconducting state of alloys. Proc. Amsterdam — 
34, 56—62, 1931, Nr. 1; Comm. Leiden Nr. 214b. Es wird der EinfluB eines 


Magnetfeldes auf mehrere supraleitende Legierungen bei verschiedenen Tem- 
peraturen untersucht, und der Schwellenwert (HW), bei dem’ der elektrische 
Widerstand die Halfte seines normalen Wertes erreicht hat, gemessen. Die binaéren 
Legierungen des Bleies mit 15% Hg, 40% TI und 35% Bi waren homogene 


Lésungen. Fiir den Grenzmischkristall Pb—Bi liegt der Schwellenwert bei den 


Temperaturen 4,22 und 1,88° abs. sehr hoch, namlich bei 18450 und 26250 GauB ; 
fiir die Legierungen Pb—Hg und Pb—TI1 haben die Schwellenwerte bei 4,23° abs. 
die Werte 6800 und 3050, bei 2,93° abs. die Werte 10300 und 5000 GauB. Das 
Eutektikum Bi—Au, dessen Sprungpunkt bei 1,92° abs. liegt, hat einen wesent- 
lich kleineren Schwellenwert. Er betragt bei den Temperaturen 1,54 und 1,25° abs. 
95 und 145 GauB’. Eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse ergibt das 


ee Dat em 


Gesetz, daB mit fallender Temperatur der Schwellenwert der magnetischen Feld- | 


stirke bei Legierungen rascher ansteigt als bei reinen Metajlen. H. Franz. 
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W. J. de Haas and J. Voogd. The magnetic disturbance of the supra- 
conductivity of single-crystal wires of tin. Proc. Amsterdam 34, 63—69, 
1931, Nr. 1; Comm. Leiden Nr. 212d. Bei der Untersuchung des Einflusses eines 
Magnetfeldes auf die Supraleitfahigkeit eines Zinneinkristalls zeigen sich Unter- 
schiede, je nachdem die Richtung des Stromes parallel oder senkrecht zum Magnet- 
feld ist. Lag die Stromrichtung parallel zum magnetischen Feld, so zeigte sich die 
gleiche Erscheinung wie bei den friiheren Untersuchungen. Mit wachsender 
Starke des Magnetfeldes tritt bei konstanter Temperatur der urspriingliche 
Wert des Widerstandes bei einem bestimmten Schwellenwert in einem sehr kleinen 
Intervall auf. Bei abnehmender Feldstarke findet der Ubergang zur Supralei- 
fahigkeit diskontinuierlich (d.h. in einem sehr kleinen Feldintervall) bei einem 
kleineren Schwellenwert, der bei den verschiedenen Versuchen nicht konstant 
ist, statt. Im transversalen (senkrecht zur Stromrichtung) Magnetfeld tritt mit 
wachsender Feldstarke ein allmahlicher Ubergang zum normalen Widerstandswert 
auf. Der Endwert stimmt mit dem im horizontalen Magnetfeld gefundenen 
Schwellenwert tiberein. Mit abnehmender Starke des Magnetfeldes findet ein 
plétzlicher Abfall zur Supraleitfahigkeit bei emem Schwellenwert statt, der stark 
abhangig ist von der MeSstromstarke. Bei sehr kleinen Stromstarken fallt dieser 
Wert mit dem Endwert der ansteigenden Kurve zusammen. Im transversalen 
Magnetfeld ist die Feldstarke, bei der der elektrische Widerstand die Halfte 
seines urspriinglichen Wertes erreicht hat, bei gleichen Temperaturen kleiner als 
im longitudinalen Magnetfeld. H. Franz. 


G. W. Stewart. Nature of magnetic doublet in para-azoxyanisol at 
122° and 128°C as determined by x-ray diffraction. Phys. Rev. (2) 37, 
455—456, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Meiungen sind dariiber 
geteilt, ob das magnetische Moment des. Paraazoxyanisols in seiner fliissig- 
kristallinen Form zwischen 117 und 134° C vom Felde induziert oder unabhangig 
vom Felde ist. Ein magnetisches Feld wird deshalb senkrecht zur Drehachse 
des Spektrometers und zu dem Réntgenstrahl, der durch die Probe geht, erregt. 
Die Wirkung des Feldes in dem Beugungsbild wird quantitativ untersucht. 
Das Boltzmannsche Verteilungsgesetz wird vorausgesetzt. Die Werte stimmen 
mit den Rechnungen iiberein, wenn angenommen wird, dafi das magnetische 
Moment nicht polarisiert, sondern permanent ist und den Wert 2,65 . 104 Bohrsche 
Magnetonen in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von Kast hat. Das 
macht wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher, daB eine Gruppe dieser Zahl von 
Molekeln das magnetische Moment hervorruft. Die Beugung der Réntgenstrahlen 
bei Temperaturen oberhalb von 134° zeigt, daB das magnetische Moment ver- 
schwunden ist. Es sind jedoch Gruppen iibriggeblieben, die sonst den vermuteten 
abnlich sind. Die Gruppen, die die optische Anisotropie hervorrufen, sind gréBer 
und nicht iiberall regelmaBig genug, um eine koharente Réntgenstrahlbeugung 
hervorzurufen. Diese groBen Gruppen lassen sich durch Riihren der Flissigkeit 
-andern. Die zur Orientierung notige Zeit l48t sich leicht durch die Anwendung 

eines magnetischen Wechselfeldes ermitteln. Das Experiment zeigt den Wert 


einer direkten Réntgenuntersuchung. Giintherschulze. 


A.B. Bryan and ©. W.Heaps. Magnetostriction measurements using 

aheterodyne beat method. Phys. Rev. (2) 37, 466--467, 1931, Nr. 4. (Kurzer 
- Sitzungsbericht.) Der Apparat, der frither benutzt worden war, um die diskonti- 
nuierlichen Langenénderungen zu messen, die den Barkhauseneffekt in Nickel 
 begleiten, wurde zu Magnetostriktionsmessungen von Nickel-, Hisen-, Magnetit-, 
| Hamatit- und Wismutkristallen verwandt. Gemessen wurden die Langenande- 
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rungen parallel zum angewandten Magnetfeld. Die Ergebnisse sind bei Nickel 
und Eisen ahnlich den friiher erhaltenen. Magnetit dehnt sich in zwei Richtungen 
aus, kontrahiert sich in einer dritten und zeigt keine Hysterese. Hamatit zeigt 
eine kleine Expansion in beiden Richtungen. Bei Wismut ruft ein Feld von 
2160 GauB keine meBbare Langenénderung hervor. Es wird geschaétzt, da® 
AL/L kleiner als 2,2 . 10—® ist. Giintherschulze. 


Amelia Frank. Variation of magnetic susceptibilities with tempera- 
ture in Sm**++ and Eu*+t. Phys. Rev. (2) 87, 467, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Berechnung der Suszeptibilitaten von Sm*** und Eu*~*, die friiher 
nur fiir Zimmertemperatur angestellt war (J. H. van Vleck und A. Frank, 
Phys. Rev. 34, 1494, 1929), wurde iiber das Temperaturbereich 14 bis 1000° abs. 
unter Verwendung des friiher gegebenen theoretischen Ausdrucks ausgedehnt. 
Der Wert des Temperaturkoeffizienten (1/X)dX/dT bei. 300° abs. betrug 
— 0,00187 bei Eu*t* und nur — 0,00032 bei Sm*** gegeniiber dem normalen 
Curieschen Wert — 0,00333. Diese Werte sind in befriedigender Ubereinstimmung 
mit Versuchsergebnissen. Cabrera findet — 0,002 fix Eu***, wahrend Freed 
und andere Forscher Werte in der Nahe von — 0,0006 fir Sm*** angeben. Der 
Koeffizient des Sm**+ ist so abnorm klein, da8 eine genaue Ubereinstimmung 
nicht zu erwarten ist. Die berechneten Werte zeigen, da Sm*** sich insofern 
seltsam verhalten mu, als bei niedrigen Temperaturen die Suszeptibilitat ganz 
schnell mit zunehmender Temperatur abnimmt, bei etwa 400° abs. em Minimum 
erreicht wird. Gintherschulze. 


J.H. Van Vieck. On the theory of magnetic susceptibilities of salts 
of the iron group. Phys. Rev. (2) 37, 467, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es ist bekannt, da8 die Suszeptibilitaéten der Salze der Eisengruppen, 
im scharfen Gegensatz zu denen der seltenen Erden, nicht die theoretischen Werte 
fiir freie Ionen haben, sondern einer Formel % = N(he/2amc)?S(S + 1)/3kT 
folgen, die durch die Annahme erhalten wird, da nur der Spin S des para- 
magnetischen Ions zur Suszeptibilitat beitragt. Wie von Stower hervorgehoben 
wurde, setzt das voraus, da interatomare Krafte den Magneteffekt der Kreis- 
bahnen sowohl im festen wie im fliissigen Zustand ausléschen. Verf. will zeigen, 
daB diese Krafte in der Tat dazu imstande sind. Nach Bethe und Kramers 
lassen sie sich ann&éhernd durch ein Potential V darstellen, dessen Reihenentwick- 
lung in der Regel mit Gliedern zweiter Ordnung Aa? + By? + Cz? beginnt. 
Ist |(A — B) a—?|>kT usw. oder allgemein, hat V keine hohere als rhombische 
Symmetrie und ist es groB gegen kT, so léschen diese interatomaren Krafte in 
der Tat das Moment der Kreisbahn aus. Damit der Spin frei sein kann, muB 
(hArM)/hArV <kT sein, wohArM und hArV von der GréB®enordnung der 
Multiplettabstinde fiir freie Ionen und der Unsymmetrie von V sind. Diese 
Bedingungen verlangen, das h4rV von der GrdéBenordnung 0,1 bis 1,0 Volt 
ist. Das stimmt qualitativ mit der Farbung von Eisensalzen in Lésung tiberein, 
die zeigt, dafs das Ion sich in Komplexen befindet, deren Bindungsenergie etwa 


1 Volt ist. Giintherschulze. 


F.L.Meara. Magnetic susceptibilities of some binary alloys. Phys. 
Rev. (2) 87, 467, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Gouys Methode der 
Messung von Suszeptibilitaten wurde verwandt, um die Suszeptibilitaten von 
sechs Reihen von Legierungen zweier Komponenten, Sn—Tl, Cd—Zn, Sb—Cd, 
Sb—TI, Sb—Pb und Sb—Sn zu bestimmen. Die Proben wurden in Form dinner 
zylindrischer Stabe aus reinstem Material und entweder im Vakuum oder einer 
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Stickstoffatmosphire zusammengeschmolzen. Der Unterschied des Gewichts 


innerhalb und auBerhalb des Magnetfeldes wurde mit einer Sartoriuswaage be- 
stimmt, die unter giinstigen Bedingungen Wagungen bis auf ein millionstel Gramm 
ermoglicht. Der maximale Fehler war nicht iiber 1%. Kurven, die die Beziehung 
zwischen Suszeptibilitit und Konzentration zeigen, lassen erkennen, daB sich 
die Metallverbindungen Sb—Cd, Sn—T] bilden. Bei Zusatz von Tl zu Sb geht die 
diamagnetische Suszeptibilitaét durch ein Minimum, wenn die Konzentration 
des Sb etwa 14% betragt. Die Pb-Sb-Reihe zeigt ein ahnliches Minimum bei 
50%. Die Suszeptibilitaét der Zn-Cd-Reihe zeigt, daB Zn ein wenig in Cd und Cd 
ein wenig in Zn léslich ist und der Rest der Reihe aus mechanischen Gemischen 


~ besteht. Giintherschulze. 


Constantin Saleeanu. Sur la polarisation rotatoire magnétique de 
quelques homologues supérieurs des acides organiques gras. C. R. 
192, 675—677, 1931, Nr.11. Von der Decansaure, Laurinsaure, Myristinséure, 
Palmitinséure und Stearinséure, also von homologen Fettsaéuren mit dem Unter- 
schied C,H, hat der Verf. die magnetische Rotationspolarisation bei mehreren 
Temperaturen und fiir verschiedene Wellenlingen gemessen. Die magnetische 
Drehung « der Polarisationsebene des Lichtes a4ndert sich bei den fiinf Substanzen 
linear mit der Temperatur und fiihrt bei der graphischen Darstellung zu fiinf 
parallelen Geraden, welche um so naher beieinander liegen, je hdher das Molekular- 
gewicht ist. Der Dispersionsquotient «, /x; hat fiir die untersuchten Substanzen 
den Wert 1,13, der Dispersionsquotient «; /«; den Wert 1,85. Das Verhaltnis @/d 
aus Verdetscher Konstante @ und Dichte d bei der Versuchstemperatur bleibt: 
bei jeder Substanz konstant. Fir die spezifischen magnetischen Rotationen S, 
und die nach der Perkinschen Formel berechneten magnetischen Molekular- 
rotationen M ergeben sich bei 100° folgende Zahlen: 


| Formel * Se ) M Differenz 
iH 
Decansiure....... | Cig Hoo Os 1,509 . 10-2 10,579 eb 
Wacrmsaure: 2... . + i] C19 Hos Oo 1,545 12,63 2,06 
Myristinsiure . | Cra Hog Og 1,577 14,66 2,03 
Palmitinsiure. . . . . . || Cig H3q Oo 1,596 16,67 2,01 
Stearinsaure AGoe see Cig H3¢5 Oo 1,612 18,65 1,98 


Nach Perkin ist das Wachstum der magnetischen Molekularrotation fiir CH, 
gleich 1,023. Bei den genannten Fettséuren ist es annihernd ebenso groB; nur 
scheint es, daB mit dem Aufsteigen in der homologen Reihe systematische Ab- 
weichungen sich einstellen. Kauffmann. 


Francis W. Gray and John Farquharson. Diamagnetism and Sub-Molecular 
Structure. Phil. Mag. (7) 10, 191—216, 1930, Nr. 62. Die von Pauling aut- 
gestellte Formel fiir die diamagnetische Suszeptibilitat gilt nur fiir freie Atome 
oder Ionen, mit denen man es aber bei experimentellen Untersuchungen nie zu 
tun hat. Verff. untersuchen die Beziehung zwischen der diamagnetischen Suszepti- 
bilitat und homdopolarer bzw. heteropolarer Bindung. Die Betatigung einer 
homéopolaren Bindung hat eine gréSere Depression des Diamagnetismus zur 


Folge als die einer heteropolaren Bindung. Bei ihrer Betrachtung gehen die Verff. 


davon aus, daB die zunachst vollkommen getrennten Ionen der neutralen Gruppe 
zu einem Molekiil zusammentreten und dann durch Betatigung einer imaginaren. 
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Kraft, die die Ionenkerne verschmilzt, zu einém verschmolzenen Atom werden, 
z.B. K+1 + Cl-1—> KCl — Kv. Verff. untersuchen nun im einzelnen den 
Einflu8 der Kerne auf den Diamagnetismus, die Anderung, die durch Hinzufiigen 
von je zwei Elektronen zu einem Ion eintritt, und ferner den Hinflu8 des effektiven 
Kernes auf diese Elektronen. Verff. geben dann einen Plan, nach dem man bei 
der Untersuchung diamagnetischer Molekiile vorgehen kann. Die Verff. geben 
noch Messungen einer gréBeren Anzahl von Substanzen wieder (H,O, H»,Qs, 
NH,Cl, NH,Br, NH,J, NH,OH.HCl, NH,NH,HCI NH,CH,HCl, KCl, 
KBr, KJ, KC10;, KBrO,, KJ O3, HJ O3, KC1O,, KJ Oy, HJ Oy, Jz0;, HJ . J2O5). 
Sie versuchen ferner die Anderung des Diamagnetismus, die beim Ubergang von 
Halogenid zum Halogenat bzw. vom Halogenat zum Perhalogenat  eintritt, 
strukturell zu erklaren. W. Krauss. 


Hans Georg Baerwald. Uber die Fortpflanzung von Signalen in dis- 
pergierenden Systemen. Dritter (letzter) Teil: Diskontinuierliche 
Systeme (symmetrische Vierpolketten) und gemischte Systeme. 
Ann. d. Phys. (5) 8, 565—614, 1931, Nr.5. Unter diskontinuierlichen Dispersions- 
systemen werden allgemein Kreuzgliedkettenleiter verstanden, welche die ge- 
wohnlichen Kettenleiter als Spezialfall enthalten. Die GesetzmaBigkeiten, welche 
fiir die Dispersionseigenschaften diskontinuierlicher Systeme grundlegend sind, 
sind entsprechend ihrer gegeniiber den Kontinuen viel gré8eren Mannigfaltigkeit 
weniger umfassend, d. h. komplizierter als die fiir diese giiltigen. Unter anderem 
kénnen hier Sperrgebiete auf Null zusammenschrumpfen, wobei dann in einem 
einzelnen DurchlaBbereich mehrere Extrema der Gruppengeschwindigkeit auf- 
treten kénnen; ihre Maxima entsprechen wieder den Quasilatenzzeiten, wahrend 
die Minima sogenannte Teilléschzeiten darstellen: von emer solchen ab hort 
ein entsprechendes Teilintervall eines solchen Durchla8gebietes auf, merkliche | 
Beitrage zum Signalablauf zu liefern, indem die in ihm enthaltenen Teilfrequenzen ~ 
nicht mehr in Erscheinung treten. Speziell haben solche Systeme, deren erzeugende 
Kreuzgliedreaktanzen zueinander reziprok sind, in der Nachrichtentechnik zum 
sogenannten Phasenausgleich benutzt, gar keine Grenzfrequenzen und Sperr- 
bereiche und daher eine Hauptléschzeit, mit der der Ausgleichsvorgang unabhangig 
von der Signalform ein ziemlich definiertes Ende erreicht. Von spezieller Be- 
deutung sind solche Systeme, in denen die Gruppengeschwindigkeit bei gewissen 
Frequenzen Extremalwerte héherer Ordnung hat, da sie sich in der Umgebung 
derselben nahezu dispersionsfrei verhalten, d. h. wie reine Verzégerungsschaltungen 
ohne erhebliche Einschwingungvorgange wirken. Bei den gemischten Systemen,_ 
welche Wechselketten aus kontinuierlichen und diskontinuierlichen Teilgliedern y 
darstellen, ist die Aufstellung ahnlich allgemeiner GesetzmaBigkeiten wie bei 
ihren Komponentensystemen nicht médglich, trotzdem ergibt eine funktionen- 
theoretische Diskussion ihre wichtigsten Dispersionseigenschaften. Sie haben 
im Gegensatz zu jenen unendlich viele Durchla8- und Sperrbereiche, von denen 
indessen bei ihrer physikalischen Realisierung stets nur wenige in Erscheinung 
treten kénnen; unter diesem Gesichtspunkt wird kurz auf die einfachsten Ver-_ 
treter solcher Systeme, die Pupinleitung und das akustische HochpaSfilter ein- 
gegangen. Baerwald. 


Mechanical design of electrical plant. IV. Non-Salient Pole Rotors 
for High Speed Machines. Electrician 106, 439, 1931, Nr. 2755. Die Laufer-— 
zihne von Turbogeneratoren werden durch schwalbenschwanzférmige Keile 


verschlossen. Auf die Zihne und die Zahnecken wirkt dadurch die ganze, sehr 
erhebliche Zentrifugalkraft der Lauferwicklung. Die Wickelképfe miissen be-— 
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' sonders gehalten und versteift werden. Da bei groBen Leistungen die Baulange 


mit Rucksicht auf die Zentrifugalkrafte gro8 wird, muB die Durchbiegung der 
Welle berechnet werden, damit die kritische Drehzahl vermieden werden kann. 

Hi. EL. Linckh. 
Mechanical design of electrical plant. V. Oil Circuit Breakers. 
Electrician 106, 487, 1931, Nr. 2756. Bei der mechanischen Konstruktion von 
Olschaltern mu8 in der Hauptsache auf folgende Punkte geachtet werden: 1. Das 
Olgefa8 mu stark genug bemessen werden, damit es dem plotzlichen Druck- 
anstieg im Innern infolge der durch den Ausschaltlichtbogen entstehenden Olgase 
gewachsen ist. 2. Die Abrei8geschwindigkeit der Kontakte mu8 mdéglichst hoch 
sein, damit die Energie des Ausschaltlichtbogens klein wird. 3. Der Schalter 
mu so gebaut sein, daB seine einzelnen Teile imstande sind, die starken Strom- 
krafte bei Kurzschlu8 aufzunehmen. H. E. Linckh. 


H. Rosenhamer. Das Drehmoment der eigenerregten Drehstrom- 
Erregermaschine mit Kommutierungsnuten. Elektrot. ZS. 52, 507—511, 
1931, Nr. 16. Es ist bekannt, daB Drehstrom-Erregermaschinen mit unbewickeltem 
Stander und mit Kommutierungsnuten ein Drehmoment entwickeln, wenn die 
Kommutierungszonen durch Birstenverschiebung aus der Mitte der Staéndernuten 
herausgeruickt werden. Das entstehende Drehmoment kann die Maschine zum 
Durchgehen veranlassen. Die in der vorliegenden Arbeit gegebenen Berech- 
nungen des Drehmoments einer solechen Maschine ftir verschiedene Biirsten- 
verschiebungen und fiir verschiedene Breiten der Kommutierungsnut sollen 
fiir die nétigen Sicherungseinrichtungen die Unterlagen liefern. Die der Rechnung 
zugrunde liegenden Voraussetzungen ergeben das Moment zu gro8, so da8 eine auf 
dem berechneten Moment basierende Einrichtung mit einem gewissen Sicherheits- 
grad arbeitet. Johannes Kluge. 


Reinhold Riidenberg. Schaltvorgange beim Betrieb gesadttigter Syn- 
ehronmaschinen. Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 10, Heft 1, S. 1—23, 
1931. Bei den gebraéuchlichen Synchronmaschinen ist es im allgemeinen nicht 
zulassig, den EinfluB der magnetischen Sattigung zu vernachlassigen, wenn man 
die zeitlich veranderlichen Vorgénge der Maschine beschreiben will, die bei Schalt- 
vorgangen aller Art auftreten. An Hand der magnetischen Charakteristik der 
Maschine und der fiir jeden Schaltzustand bekannten Netzcharakteristik wird 
eine Methode hergeleitet, nach der man beliebige betriebsmaBig vorkommende 
Schaltvorgange durch eine einfache graphische Konstruktion zahlenmasig be- 
stimmen kann. Insbesondere ergeben sich so genaue Zeitkurven fur die Spannung 
und die Stréme bei Belastungsainderungen, bei Reguliervorgangen durch Anderung 
der Erregung, bei kapazitiven Spannungssteigerungen und bei plotzlichen Kurz- 
schliissen mit beliebiger Polzahl. Durch Vergleich mit den Vorgangen bei der 
ungesattigten Maschine werden die praktisch wirksamen Zeitkonstanten fiir 
exponentielle Anderungen hergeleitet, mit denen man bei Schaltvorgangen aller 
Art gewohnlich zu rechnen pflegt. Sie betragen wegen des Hinflusses der Anker- 
rickwirkung und der Sattigung nur geringe Bruchteile der Leerlaufzeitkonstanten. 
Hinige Versuche an einem induktiv und kapazitiv belasteten Generator bestatigen 
die Ergebnisse der Berechnungen vollstandig. Scheel. 


Erich Friedlinder und Oskar Schmutz. Uber Pee a gies: aoe 
spaltung unsymmetrischer Drehstromsysteme indie symm ‘rischen 
Be oion ton Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 10, Heft 1, S.24—41, 1931. 
Nach einer kurzen Ableitung der fiir einige bckannte Stromdrehfeldscheider 
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giinstigsten Dimensionierungsbedingungen und _ ihrer erreichbaren Leistungs- 
fahigkeit wird eine Weiterentwicklung zu verbesserten Systemen angegeben, 
durch welche einerseits eine galvanische Entkopplung der Wandler, andererseits 
eine Herabsetzung ihrer Belastung erzielt wird. Spannungsdrehfeldscheider 
miissen so gebaut werden, da® sie an die Eckpunkte des geschlossenen Spannungs- 
dreiecks anzuschlieBen sind, und zugleich die Wandler wenig belastet werden. 
Es werden einige Schaltungen entwickelt, die diese Bedingungen erfillen, und in 
ihren Eigenschaften mit denen alterer Anordnungen verglichen. Die Modglich- 
keiten fiir die Zusammensetzung von Strom- und Spannungssystemen zur Dreh- 
feldleistungsmessung werden kurz erlautert. Scheel. 


Walter Wild. Der DoppelerdschluBstrom in Drehstromkabeln und 
seine Einwirkung auf benachbarte Fernmeldekabel. Wiss. Veréffentl. 
a. d. Siemens-Konz. 10, Heft 1, S.51—77, 1931. An Hand von Ersatzschalt- 
bildern wird das Zustandekommen des DoppelerdschluBstromes in Drehstrom- 
netzen untersucht. Es ergibt sich, da8 unter Berticksichtigung schon vorhandener 
Netzbelastungen vor dem Eintritt des Doppelerdschlusses jedes auch nur einseitig 
gespeiste Netz als ein zweifach gespeistes zu behandeln ist. Die Schutzwirkung 
der Kabelmantel wird aus Impedanzdiagrammen fiir das ganze gestérte Kabel-_ 
system abgeleitet. Dabei erweist es sich als nétig, eine Unterscheidung zwischen 
Strom- und Spannungsschutzfaktoren der einzelnen Kabelmantel zu machen, 
um die wechselseitigen Induktionswirkungen zu erfassen. Die Bedeutung der 
Sattigungserscheinungen im Hisen bandbewehrter Kabel wird fiir die Grundwellen- 
spannung eingehend untersucht und ihre Wirkung als Erzeuger von Oberwellen- 
spannungen kurz gestreift. Scheel. 


Ernst Rudolf Benda und Hans Voigtlinder. Der Spannungsabfall in Fahr- 
leitungen und Schienen elektrischer Bahnen. Wiss. Veréffentl. a. d. 
Siemens-Konz. 10, Heft 1, 8. 78—90, 1931. Die im ersten Teil der Arbeit an- 
gegebenen alten Formeln sind auf Grund der Annahme entwickelt, daB der Fahr- 
drahtstrom mit seinem vollen Betrag in den Schienen zuriickflieBt; fiir Strom- 
entweichung in die Erde enthalten sie einen kleinen empirischen Faktor, der die 
wirklichen Verhaltnisse aber nur unvollkommen erfa8t. Es muBten daher die der 
tatsichlichen Stromverteilung in den Schienen Rechnung tragenden Formeln 
zusammengestellt werden. Die einzelnen in ihnen vorkommenden Konstanten 
werden kritisch betrachtet und, soweit méglich, durch korrekte Rechen- oder 
MeSwerte belegt, fiir die stark veraénderlichen GréBen dagegen Grenzen und die 
wahrscheinlichsten Mittelwerte angegeben. Den Schlu8 bilden Rechenbeispiele, ~ 
die MeBwerten aus verschiedenen Landern gegeniibergestellt sind. Scheel. 


Ernst Rudolf Benda. Beitrag zur Bestimmung des inneren Schein- 
widerstandes einer Hisenbahnschiene. Wiss. Ver6ffentl. a. d. Siemens- 
Konz. 10, Heft 1, S. 91—97, 1931. Es werden Messungen der Stromdichte an der 
Oberflache und Messungen der Feldverteilung in der Umgebung einer Hisenbahn- 
schiene bei 16?/,; Hertz beschrieben. Die Stromdichte andert sich am Umfang nur — 
wenig; sie erreicht ihren Héchstwert am Schienenkopf. Der Kraftlinienverlauf_ 
wird bereits in einem Abstand von 12 cm von einem im unteren Teil des Schienen- 

steges liegenden schembaren Schwerpunkt des Strombelags kreisférmig. Die aus 

diesem Wert fiir den Kreis gleichen Umfanges wie die Schiene errechnete Induk- 
tivitat wird zweckmaBig als innere Induktivitaét der Schiene definiert. Sie 
stimmt mit dem am Schienenkopf gemessenen Wert iiberein. Fiir einen Strom-_ 


bereich bis 114 Amp. wird diese innere Induktivitét und der Verlustwiderstand — 
s - 


. 


— woe Pe 


—_- 


—. oe el 


11. Starkstrom-, 12. Hochspannungstechnik 1379 


mitgeteilt und aus diesen Werten die Permeabilitat errechnet.. Erganzend werden 
noch Angaben tiber die Eindringtiefe des Stromes in die Schiene gemacht und 
Vergleiche mit friiheren Messungen von Kennelly gezogen. Scheel. 


Milan Vidmar. Eigentiimlichkeiten der Erregung des dreiphasigen 
Transformators. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 254—261, 1931, Nr. 14. Scheel. 


K. Kesl. Neue Kontakte elektrischer Apparate fiir groBere Strom- 
stérken. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 22, 105—112, 1931, Nr. 5. Der Verf. 
beschreibt eine neue Kontaktform fiir Luft- und Olschalter, welche frei ist von 
Abhebungen durch die bei hohen Stromstarken bedeutenden elektrodynamischen 
Krafte bzw. durch den mechanischen StoB8vorgang beim Auftreffen bewegter 
Kontaktteile. Der feststehende Teil des Schalterkontaktes besteht aus zwei 
Gruppen hebelartig geformter Finger, deren Stromzufiihrung tiber ihre Auflage- 
stelle erfolgt. Beim Einfahren des beweglichen Kontaktstiickes (Messer) zwischen 
die Fingersaétze wird eine zwischen den anderen Hebelenden befindliche Feder 
zusammengedrickt. Fi diesen Kontakt werden zunachst die zwischen den 
parallelen Fingersaétzen hervorgerufenen Anziehungskrafte berechnet fiir den Fall, 
da8 die beiden Fingerreihen von verschieden groBen Teilstr6men durchflossen 
werden (praktisch stets wegen des ungleichen Abbrandes und verschiedenen 
Ubergangswiderstandes zwischen Kontaktstiick und Fingern der Fall). Diese 
Krafte werden mit den durch Stromkonzentration an den Kontaktpunkten er- 
zeugten Abhebekraften verglichen. Die Rechnung ergibt, da eine Verringerung 
der Breite eines Einzelfingers unter 5mm keine Vorteile bringt. Die iiberschiissige 
Abhebekraft wird durch eine Druckfeder kompensiert. Aus Experimenten ergab 
sich, daB die SchweiSigefahr zwischen Finger und Kontaktstiick ceteris paribus 
unabhangig von der Fingerbreite ist. Um Prellschwingungen beim Hinschalten 
und damit Eimschaltlichtbogen, sowie eine zusatzliche Kontaktabhebung durch 
Gasbildung zu vermeiden, wurde die Kontaktfeder hydraulisch gedimpft. Es 
werden fiir diese Kontaktkonstruktion die Bewegungsgleichungen ausfihrlich 
behandelt. Dabei zeigt sich, daB innerhalb der ersten 10~* see nach dem Hin- 
schalten Abhebungen von etwa 10-*mm auftreten, die durch eine Oldémpfung 
verhindert werden kénnen. Gegeniiber der zylindrischen Bauart soll die neue 
Kontaktform bei der Herstellung Vorteile bieten. A. v. Engel. 


Paul Jacottet. Dampfung und Verzerrung kurzer Sprungwellen durch 
Stromverdrangung im Erdreich. Wiss. Verdffentl. a. d- Siemens-Konz. 10, 
Heft 1, S. 42—50, 1931. Es wird die Dampfung und Abflachung von Sprung- 
wellen begrenzter Riickenlange unter dem EinfluB der Stromverdrangung der 
Leitungsbahn berechnet. Besondere Beriicksichtigung findet der Fall, dass die 
Welle zwischen Leitung und Erde verlaéuft. Die Verzerrung der Wellenform wird 
diskutiert. Die rechnerisch ermittelten Gesetze werden mit den Ergebnissen 
in Amerika durchgefiihrter experimenteller Untersuchungen tiber Dampfung 
von Gewitteriiberspannungen langs Hochspannungsfreileitungen verglichen. 
Fiir den Fall, daB die Wanderwellenspannung liber dex Ansprechspannung fiir 
Korona liegt, zeigt der Vergleich der Rechnung mit der Messung, dass an der Wellen- 
dampfung den gréBeren Anteil die Koronaverluste besitzen, wahrend die Verluste 
durch Stromverdrangung in der Erde in geringerem, aber vergleichbarem MaBe 


Scheel. 
beteiligt sind. chins 


i i Hochspannungs- 
bert Maass. Mechanische Schwingungen von | 
Be iia ext Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 10, Heft 1, S. BRN, 
reel. 
1931. [S. 1296.] . 
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A. Nikuradse und Russischwili. Die Temperaturabhangigkeit des Satti- 
gungsstromes und ihre Wirkung auf die Leitfahigkeit bei hohen 
Feldern in dielektrischen Fliissigkeiten. Ann. d. Phys. (5) 8, 811—820, 
1931, Nr.7. Die Abhangigkeit des Sattigungsstromes von der Temperatur in 
isolierenden Fliissigkeiten im Intervall von 14 bis 92° wurde durch Messung des 
Stromes bei Spannungen von | bis 20kV bestimmt. Es ergibt sich, das der 
Sattigungsstrom mit der Temperatur nach der Gleichung J; =Jsr.e*?, m 
der Jg7 den auf 7’ = 0 extrapolierten Stromwert, 7’ die absolute Temperatur 
und « den Temperaturkoeffizienten bedeuten, ansteigt. Fihrt man statt Jer 
den Strom fiir unendlich hohe Temperatur 3,7 ein, so gilt ausreichend die Be- 
ziehung: Jy = Ssre—“/T, in der «, den Temperaturkoeffizienten bedeutet. Das 
Studium der Stromspannungscharakteristiken im dritten Gebiet zeigte, daB die 
Stromstirke mit der Temperatur bei konstant gehaltener Spannung U nach der 
Gleichung J = Jy;.e*7T, in der Jr die auf T = 0 extrapolierte Stromstarke 
bedeutet, wachst. Die Temperaturkoeffizienten « haben in der ersten und dritten 
Gleichung den gleichen Wert. In der Stromspannungscharakteristik bleibt, 
wie bereits friiher gezeigt wurde, der Exponentialkoeffizient c mit der Temperatur 
konstant. J, dagegen wachst mit 7. Hieraus folgt, daB die Abhangigkeit der Leit- 
fahigkeit von der Temperatur bei hohen Feldern in Mineralélen durch Verénderung 
des S&ttigungsstromes mit der Temperatur erklart werden kann. v. Steinwehr. 


Manfred von Ardenne und Kurt Schlesinger. Phasenverhaltnisse und 
Schwingungseinsatz bei einem Zweiréhrensystem nach Art der 
Leithéiuser-Heegner-Schaltung. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 60—67, 
1930, Nr. 2. Es wird ein einfacher Ausdruck fur den Ersatzwiderstand der Leit- 
hauser-Heegner-Schaltung aufgestellt.. Aus der Diskussion der Vektorgleichung 
bei Verbindung der Schaltung mit einem Schwingungskreis werden Selbst- 
erregungsbedingungen abgeleitet. Dabei ergibt sich die Existenz einer optimalen 
Phasenverschiebung, die Notwendigkeit einer kapazitiven Phasendrehung in 
den Anodenkreisen sowie die entdaémpfende Wirkung eines in den Riickkopplungs- 
zweig eingeschalteten Wirkwiderstandes. Fiir die Riickkopplungsverstarkung 
wird ein Ausdruck abgeleitet, aus dem sich ein Kriterium fiir den Schwingungs- 
einsatz ergibt. Dieses weist der Praxis Richtlinien zur Vermeidung von Spring- 
und Zieherscheinungen durch Anwendung von Gitter- und Anodengleichrichtungs- 
effekten. Samtliche Resultate der Theorie werden einer experimentellen Priifung 
unterworfen. ; Scheel. 


P. P. Eckersley. On the simultaneous operation of different broadcast 
stations on the same channel. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 175—194, 1931, 
Nr. 2. Uberlegungen und Messungen tiber die Durchfiihrbarkeit des Gleichwellen- 
rundfunks. Angestrebt wird, einem méglichst grof%en Teil der Landesbevélkerung 
einwandfreien Empfang mehrerer Sender zur Auswahl zu bieten. Im Bezirk 
eines Rundfunksenders (,,service area‘‘), dem Gebiet mit dauernd gutem Empfang, 
soll die Feldstérke mindestens 1 Millivolt/m auf dem Lande bzw. 50 Millivolt/m 
in der Stadt erreichen. Diese Werte sind rationeller mit zahlreichen kleineren 
Sendern als mit wenigen GroBsendern zu erreichen; schon 1924 muSte mit Riick-— 
sicht auf die Enge des Rundfunkwellenbandes mehreren Sendern die gleiche Welle J 
zugewiesen werden; obgleich dazu weit voneinander entfernte Stationen gewahlt 

wurden, traten, da véllige Frequenzgleichheit nicht erzielt wurde, durch die Raum-— 
wellen nachts starke Interferenzstérungen auf. Statt dessen wurden dann benach-_ 
barte kleinere Sender eines Landes zu Gemeinschaften zusammengefaBt, die auf — 
genauest gleicher Welle das gleiche Programm aussenden. Die Flache um zwei 
dieser Sender zerfallt in drei Gebiete, deren Grenzen vom Starkeverhaéltnis und — 
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vom Abstand der beiden Sender abhiingen. In je einem Gebiet nachst dem einen 
und nachst dem anderen Sender iiberwiegt dessen Energie so sehr, daB Stérungen 
durch Interferenzen nicht auftreten; das ganze Gebiet um und zwischen diesen 
beiden Zentren ist nicht als einwandfrei versorgter Bezirk anzusprechen. Arbeiten 
beide Sender unmoduliert auf absolut gleicher Welle, z.B. drahtlos gesteuert 
durch einen gemeinsamen Steuersender, dessen Frequenz verdoppelt wird, so 
treten zwischen ihnen Interferenzstreifen auf, die, wie Messungen zeigen, sehr 
scharf ausgepragt sind und ihre Lage im Raum nicht veraéndern. Modulation 
kompliziert das Bild, denn im Gebiet vergleichbarer Feldstarke entstehen Zonen 
verschiedenartiger Interferenzen: ein oder beide Seitenbander oder die Trager- 
welle fallen aus. Alles dies war zu beobachten. Die durch Rechnung nicht fest- 
stellbare Grenze des einwandfreien Bezirks wurde experimentell gefunden bei 
einem Verhaltnis der Feldstaérken von 5:1. Ist der Synchronismus der beiden 
Sender nicht absolut genau, betragt die Differenz der Tragerfrequenzen etwa 
10 Hertz, so treten im gestérten Gebiet neben jeder Modulationsfrequenz fp, 
noch die Tonfrequenzen /, + 10 auf, so daB fiir klangreinen Empfang ein Ver- 
haltnis der Feldstarken von 10: 1 notwendig wird. Fiir verschiedene Programme 
auf identischer Welle ist sogar ein Feldstarkeverhaltnis von 300: 1 erforderlich. 
Als frequenzkonstante Steuerung kommt praktisch in Betracht die mit Quarz 
und die mit Stimmgabelsummer; gute Temperaturkonstanz vorausgesetzt, wurde 
zwischen ihnen hinsichtlich .der Konstanz kein Unterschied gefunden. Die Fre- 
quenz der Stimmgabel erfordert etwa zehnfache Frequenzverdopplung, kann aber 
als Ton tiber das Besprechungskabel allen Sendern zugeleitet werden. Das englische 
Gleichwellensendernetz wird kurz beschrieben. -H. E. Kallmann. 


Hans Mégel. Some methods of measuring the frequency of short 
waves. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 195—213, 1931, Nr. 2. Alle* vier eingehend 
beschriebenen Methoden zur genauen Frequenzmessung bei Wellen von 10 bis 
50m verwenden als (nur gelegentlich kontrollierte) Normalien Leuchtquarz- 
Resonatoren fiir lange Wellen. Bei der ersten Methode wird die zu messende 
Welle in einem selbst nicht strahlenden Kurzwellenempfanger mit der Oberwelle 
eines Langwellenhilfssenders zur Interferenz gebracht. Auf dessen Welle wiederum 
wird ein extrem lose angekoppelter, genauest geeichter Standardresonanzkyeis 
abgestimmt, abzulesen an lose gekoppelter Detektorschleife mit Spiegelgalvano- 
meter. AuBerdem kénnen einige Punkte im Bereich des Hilfssenders auch mit 
Leuchtquarzen kontrolliert werden. Aus einer rohen Messung mit gew6hnlichem 
Wellenmesser ergibt sich, mit welcher Oberwelle des eingestimmten Langwellen- 
senders die zu messende Kurzwelle identisch ist. Erzielte Absolutgenauigkeit 
unter 0,01 %. Dieses Verfahren wird in der zweiten Methode dadurch vereinfacht, 
daB Langwellensender, Standardkreis und Detektorgalvanometer zusammen- 
gefaBt werden in einem stabilen, selbst eichfahigen Langwellensender, der an 
mehreren Stellen seines kleinen Bereiches von 150 kHz + 1% durch neun Leucht- 
quarze kontrolliert wird; auf 0,001 % genaue Messung dauert 2 bis 5 Minuten. 
Bei der dritten Methode wird die Ablesung in die Abstimmung des nun. selbst- 
sechwingenden Kurzwellenaudions verlegt; die Abstimmung auf die zu messende 
Welle wird eingegabelt zwischen die auf zwei der eng liegenden hohen (50. bis 200.) 
Oberwellen eines mit Leuchtquarz kontrollierten konstanten Langwellensenders. 
SchlieBlich kann bei Kurzwellensendern mit Frequenzvervielfachung zu einer 
friihen Stufe des Senders eine Gruppe von Leuchtquarzen zugeordnet werden, 
deren Eigenfrequenzen nahe benachbart sind; Resonanzabstimmung auf den 
einen oder anderen ist am Leuchten oder auch von fern akustisch zu erkennen. 
Alle verwendeten Apparate sind beschrieben. H. EH. Kallmann. 
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Hans Mégel. Monitoring the operation of short-wave transmitters. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 214—232, 1931, Nr. 2. Wesentlich der gleiche Inhalt 
wie in des Verf. Artikel: ,,Betriebskontrolle von Kurzwellensendern“, Elektr. 
Nachr.-Techn. 7, 333—348, 1930, Nr. 9 (wo tibrigens die Oszillogramme deutlicher 
reproduziert sind); vgl. diese Ber. 8. 72. H. EH. Kallmann. 


Hans Kohn. Uber die Pendelriickkopplung. ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 
98—105, 1931, Nr. 3. In dem zweiten Teil der Arbeit werden die experimentellen 
Ergebnisse theoretisch gepriift. AuSer der Bestatigung der im Referat des ersten 
Teils erwahnten Tatsachen wird noch gefunden, daB es fiir das Erreichen der 
gréBtméglichen Verstarkung am giinstigsten ist, wenn die Spannung der Pendel- 
frequenz einen solchen Wert hat, da8 die Hochfrequenzschwingung des Empfangers 
eben unterdriickt wird. Theorie und Experiment beweisen, da8 dieser Wert 
sehr genau eingehalten werden mu8. H.O. Roosenstein. 


S. Leroy Brown and Sidon Harris. Measurements of temperature coeffi- 
cient and pressure coefficient of quartz crystal oscillators. Rev. 
Scient. Instr. (N. S.) 2, 180—183, 1931, Nr.3. Der Temperatur- und Druck- 
koeffizient der Frequenz eines Quarzkristalloszillators wird durch Bestimmung 
der Schwebungsfrequenz (Hérfrequenz) der harmonischen Frequenzen eines 
Vergleichsoszillators bei konstanter Temperatur und konstantem Druck und der 
des zu untersuchenden Oszillators ermittelt. Die Frequenzainderungen kénnen, 
konstante Vergleichsverhaltnisse vorausgesetzt, bis auf Bruchteile einer Schwingung 
bestimmt werden. Der Temperaturkoeffizient fiir einen Kristall mit einer Fre- 
quenz von 408000 Hertz wird in dem Temperaturbereich von 5 bis 30° zu — 23. 10-8 
und fiir einen Kristall mit einer Frequenz von 105740 Hertz zu — 14. 10-§ 


gemessen. Die Kristalle werden als ,,senkrecht geschnitten‘‘ angegeben. Fi die 


Frequenz des ersten Oszillators wird bei einer Druckzunahme von 0 bis 1 Atm. 
eine Abnahme von 2,5 Hertz beobachtet. Johannes Kluge. 


Armand de Gramont et Georges Mabboux. Comparaison de quartz piézo- 
electriques oscillant a des fréquences voisines. C. R. 190, 1394—1395, 
1930, Nr. 24. Quarzgesteuerte Sender lassen sich ohne stérende Mitnahme- 
erscheinungen fast genau aufeinander abstimmen. Je kleiner die Frequenz- 


differenz, um so gréBer ist die in kurzer Zeit erreichbare. Genauigkeit bei der — 


relativen Frequenzvergleichung durch Beobachtung der Schwebungen. Fiir 


Schwebungsfrequenzen unter 0,1 Hertz etwa werden Telephon und Rekorder 4 


unbrauchbar, falls man nicht ein Relais anwendet. Bequemer als die Beobachtung 


eines Nadelinstruments ist das Abhéren der Schwebungen im Lautsprecher. — 
Es ist bekannt, da® dies bei so geringer Frequenzdifferenz nur moglich ist, wenn — 


die Schwebungen zusammen mit einem gut hdrbaren Niederfrequenzton einen 
Gleichrichter durchlaufen. Die Verff. erzeugen nun diesen Hilfston durch Uber- 


lagerung der hochfrequenten Tragerwelle der Schwebungsfrequenz mit einer 


um etwa 1000 Hertz abweichenden Hochfrequenz, so da nach Gleichrichtung 
und Niederfrequenzverstérkung die im Rhythmus der Schwebungen erfolgende 
Lautstarkeninderung des Hilfstons im Lautsprecher gehért werden kann. Als 
Beispiel wird angefiihrt, daB weniger als eine Schwebung in der Minute bei einer 
Eigenfrequenz der beiden Sender von etwa 3.10° Hertz gemessen wurde, also 
ein relativer Unterschied von 5.10—% in der Frequenz. Adelsberger. 


- 
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Wilhelm Seiler. Experimentelle Untersuchungen iiber Blechschirme 


im elektromagnetischen Strahlungsfeld. ZS. f. Hoghfrequenztechn. 37, 
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79—89, 1931, Nr. 3. Der Verf. untersucht das Strahlungsfeld um Dipole, Blech- 


schirme und Gitter, die mit ihren Abmessungen in das Gebiet der Resonanzlange 
fallen, bei Blechschirmen insbesondere auch den Einflu8 von Breite und Hohe. 
Die Anordnung erfolgt parallel zur Sendeantenne und symmetrisch zur Aquatorial- 
ebene. Als Sender wird eine Gegentaktschaltung mit 5 Watt Schwingleistung 
bei 2m Wellenlange verwendet. Als Empfanger diente ein geeichter Detektor 
mit abstimmbarem Dipol. Alle Messungen erfolgten im Freien, bei einem Sender- 
Empfanger-Abstand von 30m (15 Wellenlangen). Die MeBergebnisse sind in 
Intensitaétskarten dargestellt. Es zeigte sich, da® sich vor den Schirmen stehende 
Wellen ausbilden, und da seitlich der Schirme und hinter ihnen Interferenzbilder 
entstehen. Zwischen eingestrahlter und ausgestrahlter Welle ergibt sich mit 
der Anderung der Héhe der Blechschirme eine Anderung der vorhandenen Phasen- 
verschiebung und der Amplituden der Sekundarstrahlung. Blechschmadt. 


W.E. Boyd. Variable High Resistance Grid Leaks. Nature 127, 521— 522; 
1931, Nr. 3205. Die Schwierigkeit der Herstellung sehr hoher verdanderlicher 
Widerstande kann durch Verwendung geeigneter photoelektrischer Zellen tiber- 
wunden werden. Bei ihrer Benutzung als Gitterableitungswiderstand wird die 
Kathode der photoelektrischen Zelle mit dem Gitter, die Anode mit einer beliebigen 
Zuleitung zum Heizfaden verbunden, ohne da eine Zusatzbatterie erforderlich 
ist. Die Zell€ befindet sich mit Ausnahme eines Punktes, der der Bestrahlung 
durch eine kleine elektrische Lampe ausgesetzt ist, im Dunkeln. Der Strom dieser 
Lampe wird mittels eines kontinuierlich veranderlichen Widerstandes eingestellt. 
Die Zuleitungen zur Lampe, Batterie und Widerstand werden durch eine zur 
Erde abgeleitete Abschirmung gegen Beriihrungen geschiitzt, die eine Anderung 
des Widerstandes nach sich ziehen kénnten. Durch geeignete Wahl des Materials 
der Zelle und der Kathode, sowie des Gases und der Héhe des Vakuums kann ein 
groBer Bereich in der Veranderlichkeit des Widerstandes erzielt werden. 

v. Steinwehr. 
H. G. Miller. Der Mechanismus der Barkhausenschwingungen. Elektr. 
Nachr.-Techn. 7, 293—306, 1930, Nr. 8. Unter Barkhausen-Kurz-Schwingungen 
werden die Spannungsschwankungen verstanden, die an.den Elektroden einer 
Elektronenrohre auftreten, wenn bei positiv vorgespanntem Gitter und bei einer 


_. Anodenvorspannung um Null herum die Elektronen eine Pendelbewegung durch 


die Gittermaschen hindurch ausfiihren. Diese bei gleichmaéSiger Elektronen- 
emission zundchst nicht erwarteten Schwingungen lassen sich nur so erklaren, 
da8 die pendelnden Elektronen sich zu Raumladungswolken zusammenballen, 
Verf. sucht einen Mechanismus, der die nicht in Phase mit der Wolke pendelnden * 
Elektronen beseitigt, die anderen hingegen solange Energie liefern 148t, bis ihre 
Schwingungsenergie aufgebraucht ist, sie in der Gitterebene zur Ruhe kommen. 
und seitlich auf das Gitter fliegen. Die Méglichkeit der ,,Anodenaussortierung*, 
d. h. daB ein Teil der Elektronen auf die Anode fliegt, kann nicht alle Erscheinungen 
erklaren, da auch bei negativer Anodenvorspannung Barkhausenschwingungen 
auftreten. Ein Zuriicktreffen auf die Kathode ist unwahrscheinlich, weil sie von 
den meisten Bahnen nicht getroffen wird. Hine weitere Erklarungsméylichkeit 


' wird in der ,,Phasenaussortierung‘‘ gefunden, die dadurch zustande kommt, daB 


die Schwingung nicht nach Pendelgesetzen verléuft, sondern genau genommen 
Fallbewegungen an der Grenze zweier aufeinander senkrecht stehender Felder 
stattfinden. Die Fallzeit ist um so langer, je gréBer die Amplitude ist. Hine dritte 
Méglichkeit ergibt sich daraus, da die Elektronen mit der gréBeren Amplitude die 
mit der kleineren iiberholen; dies wird zunéchst nicht weiter behandelt. Aus den 
Vorstellungen der Anoden- und der Phasenaussortierung werden qualitative Folge- 
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rungen gezogen und als erstes experimentell priifbares Ergebnis gefunden, daB die 
Barkhausenschwingungen nur bei Saéttigungsstrom, nicht bei Raumladestrom unter- 
halten werden (bestiatigende Messungen von Helmholtz sind im Druck). Dann 
werden quantitative Ansatze fiir beide Erregungsarten gemacht, und im nachsten 
Abschnitt wird das Zusammenarbeiten der Réhre mit 4uBeren Kreisen, z. B. einem 
Lechersystem, berechnet. Alle berechneten Ergebnisse stimmen mit den Messungen 
von Kroebel (ZS. f. Phys. 61, 239, 1930; diese Ber. 11, 1256, 1930) tuberein: 
1. Man muB bei Sattigung arbeiten. 2. Der Anregungsfaktor steigt mit dem Strom 
und dem Pendelwege; verkiirzt man letzteren durch negative Anodenvorspannung, 
so erléschen schlieBlich die Schwingungen. 3. Die Anregung durch Anodenaus- 
sortierung ist sehr viel starker als die durch Phasenaussortierung; kleme Rohren 
mit schwacher Emission schwingen daher nur bei positiver Anode. 4. Der Anoden- 
strom bedeutet, wie bei der Riickkopplungsschaltung der Gitterstrom, einen 
Verlust; gro8e Amplituden werden daher bei negativer Anodenspannung Zu er- 
warten sein. 5. Der Anregungsfaktor sinkt mit zunehmender Frequenz. 6. Der 
Phasenanregungsfaktor sinkt auBerdem mit zunehmender Gitterspannung, der 
Anodenanregungsfaktor mit zunehmender Heizspannung. 7. Beim Anschlu8 eines 
Lechersystems findet man in jeder halben Wellenlange zwei Schwingungsbereiche. 
8. Die Abhangigkeit der Frequenz von der Abstimmung des Lechersystems wird 
berechnet. 9. Mit zunehmender negativer Anodenspannung steigt zunachst die 
Schwingungsamplitude, fallt aber dann wieder und erlischt (wegeh 2. und 4.). 

Hch. Pault. 


W.H. Moore. Ultra short radio waves. Journ. Frankl. Inst. 209, 473—483, 
1930, Nr. 4. In dieser allgemeinen Darstellung der Untersuchungen auf dem 
Gebiet der Ultrakurzwellen werden die fritheren Arbeiten von Lodge, Thompson, 
Nichols und Tear und Glagolewa-Arkadiewa zur Uberbriickung der Kluft 
zwischen Warmestrahlung und elektrischer Strahlung beschrieben. Sodann 
folgt eine Ubersicht der Versuche mit Elektronenréhren, wobei die Schaltungen 
von Mesny, Barkhausen-Kurz, Gill und Morell behandelt werden. Die 
Ubersicht schlie8t mit einer Betrachtung iiber die erreichbaren Leistungen, wobei 
noch die Arbeiten von Busse mit Hochfrequenzfunken erwaéhnt werden, und einigen 
Bemerkungen tiber Richteigenschaften und therapeutische Wirkung dieser Wellen. 


H.O,. Roosenstein. — 


J. Tykocinski-Tykociner. Determination of frequency and damping 
of resonating circuits. Phys. Rev. (2) 37, 461, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Fortsetzung friiherer Versuche (Phys. Rev. 33, 634, 1929). Es wurde 
‘gefunden, da periodische Schwankungen der Konstanten eines gekoppelten 
Kreises periodische Schwankungen von Anoden- und Gitterstrom hervorrufen. 


ft 


ye 


Diese Eigenschaft von Oszillatoren wurde untersucht und zur Bestimmung der — 
Frequenz und Daémpfung von Schwingungskreisen angewandt, bei denen die | 


Einschaltung eines variablen Kondensators, Variometers oder Resonanzinstru- 
mentes nicht mdglich war. Der zu untersuchende Stromkreis wird mit einem 
geeichten Kreis gekoppelt, der durch eine Senderéhre gespeist wird, und mit einem 


aperiodischen Kreis, dessen Reaktanz oder Widerstand periodisch mittels einer | 
elektromagnetischen Stimmgabel, eines Summers oder eines tiberlagerten Wechgel- _ 
stromes geiindert werden kann. Ist der Oszillator abgestimmt, so entstehen — 


Schwankungen des Anoden- und Gitterstromes, die eine Periodizitat haben, die 


der der Stimmgabel usw. entspricht, und eine veranderliche Amplitude, die durch — 
zwei Maxima und ein scharfes Minimum zwischen ihnen geht. Die so erhaltene — 
Kurve des effektiven Stromes ist eine Differentialkurve der B jerknesschen — 


Resonanzkurve. Das Minimum fallt mit der Grundfrequeaz zusammen. Das 
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Intervall, das die beiden Maxima trennt, ist proportional dem Dekrement des 
gemessenen Kreises. Die Maxima und Minima der Stromkurve sind in einem 
Telephon hérbar. Die Gesamtkurve wird mit thermoelektrischen oder Therm- 
ioneninstrumenten erhalten, die mit Verstarkern verbunden sind. Die Methode 
wurde auf geschlossene Kreise und Antennen bei Frequenzen zwischen 100 und 
100000 kHz angewandt. Giintherschulze. 


F. Tank. Aus Physik und Technik der Elektronenréhre. Bericht iiber 
die 5. akademische Diskussionsversammlung in der Eidg. Technischen Hoch- 
sehule in Ziirich, Januar 1931. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 22, 157—165, 1981, 


Na 7. H. Ebert. 


W. B. Nottingham. Characteristics of small grid-controlled hot- 
cathode mercury ares or thyratrons. Journ. Frankl. Inst. 211, 271—301, 
1931, Nr. 3. Die Grundziige der Wirkungsweise der gittergesteuerten Bogen- 
entladungen und Thyratrons werden entwickelt und die Betriebsdaten fiir die 
vier wichtigsten Thyratrons der G.E.C. (Typen F. G.17, F. G. 27, F. G. 37, 
F. G. 67) zusammengestellt (Heizdaten, Anodenspannung, Verlustspannung und 
anderes mehr). Die statischen (Gleichstrom) und dynamischen (Wechselstrom) 
Kennlinien der Thyratrons sind aufgenommen und eingehend besprochen. Die 
verschiedenen Steuerungsméglichkeiten (Phasenverschiebung und _ kritisches 
Potential) werden im Zusammenhang mit der Verwendung eines Thyratrons 
im Verein mit einer lichtelektrischen Zelle untersucht. Aus Wechselstrom- 
messungen scheint zu folgen, dafi die Ansprechzeit eines Thyratrons 10-3 sec 
betragt. Weiter wird eine Verstarkerschaltung beschrieben, die es — theoretisch — 
gestattet, ein Thyratron mit einem Eingangsstrom am Verstarker von 10-1! Amp. 
za betatigen. Gehrts. 


M. J. O. Strutt. Schwingungen in Dreielektrodenréhren mit positivem 
Gitter. Ann. d. Phys. (5) 8, 794—796, 1931, Nr. 7. Entgegnung auf Bemerkungen 
von Hollmann zur Arbeit des Verf. itiber diesen Gegenstand in Ann. d. Phys. 
(5) 4, 17, 1930. Feststellung, daB die Wellenlange in den vom Verf. beobachteten 
Schwingungsgebieten nicht von der Gitterspannung abhangt. Ubereinstimmung 
der Versuchsergebnisse mit denen von Hollmann und Hinklang mit theoretischen 
Uberlegungen von Moeller (Elektr. Nachr.-Techn., 1930). Baerwald. 


“Gerhard Gresly. Uber die Verwendung sichtbarer und unsichtbarer, 


insbesondere ultraroter Strahlen fur Nachrichteniibermittlung 
und Verkehrssicherung. Phys. ZS. 32, 193—212, 1931, Nr. 5; Berichtigung 
ebenda S. 304, 1931, Nr. 7. Zusammenfassender Bericht iiber Sender (Bogenlampe, 
Gliihlampe, Quecksilberlampe, Glimmlampe), Empfanger (Selenzelle, Funken- 
strecke, Kaliumzelle, Thalliumzelle, Selen-Tellur-Zelle, Thalofidezelle, Kupfer- 
oxydulzelle), Schaltungen (Sende- und Empfangsmethoden) und die physikalischen 
Higenschaften des Zwischenmediums. O. v. Awwers. 


U i itablenkung bei Braunschen Roéhren. Elektrot. 
eae pee 14. Es earmiace tiblich, bei Braunschen Réhren 
die Zeitablenkung dadurch zu bewirken, da man einen Kondensator tiber ats 
Widerstand entladt; am Kondensator liegt das Ablenkungsplattenpasr. eh - 
vorliegenden Arbeit werden die Eigenschaften des ZeitmaBstabes in Pe ei 
der Konstanten des Kondensatorkreises untersucht. eyger. 
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F. A. Fischer. Uber die Peilscharfe der kiinstlichen Charakteristik 
einer beliebigen Anordnung von Strahlern im Raum. Elektr. Nachr.- 
Techn. 8, 89—91, 1931, Nr. 2. Die Peilscharfe von selbst ungerichteten Strahlern 
in beliebiger raéumlicher Anordnung wird dargestellt als ein Tragheitsmoment 
eines Systems von Massenpunkten, deren Masse der Strahlungsintensitat pro- 
portional ist. Die Peilscharfe ist némlich umgekehrt proportional dem Quadrat 
der Wellenlinge und direkt proportional dem Tragheitsmoment des Systems 
der Projektionen der Strahler auf die durch Strahlungsrichtung und Kompen- 
sationsrichtung gebildete Ebene, und zwar um die durch den Schwerpunkt 
gehende Strahlungsrichtung als Achse. Fiir den Sonderfall der ebenen Strahler- 
anordnung fallen die Strahler mit ihren Projektionen zusammen; wird diese 
Anordnung senkrecht zur Ebene kompensiert, so wird die kiimstliche Charak- 
teristik gleich der natiirlichen. H. H. Kallmann. 


C. Kantner. Rontgenpriifanlagen fiir Werkstoffe der Deutschen 
Reichsbahn-Gesellschaft in der SchweiBtechnischen Versuchs- 
abteilung des Reichsbahn-Ausbesserungswerkes Wittenberge. ZS. d. 
Ver. D. Ing. 75, 399—400, 1931, Nr. 13. 


Charles Packard and C. €. Lauritsen. The Biological Effect of High Voltage 
X-Rays. Science (N.8.) 78, 321—322, 1931, Nr. 1890. H. Ebert. 


Charlotte Purdy, A. Frances Johnson and Charles Sheard. The relationship 
between electrical differences of potential in the skin and normal 
basal metabolism. Science (N. 8S.) 73, 46—49, 1931, Nr. 1880. Zweck der 
Untersuchung ist die Auffindung einer Beziehung zwischen elektrischen Potential- 
differenzen in der Haut und dem basalen Metabolismus kranker Personen. Benutzt 
wurde mit geringfiigigen Abanderungen die von Alvara, Freelander und 
Clark entwickelte unpolarisierbare Elektrode, deren Potentialdifferenzen mit 
einem Kompensator oder mit einer aus einem Millivoltmeter und einem Galvano- 
meter bestehenden tragbaren Einrichtung gemessen wurden. Die Elektroden 
waren in einem Abstand von etwa 12cm auf der Haut angebracht. Die Mittel- 


werte der fiir Gruppen von Personen gleichen Grades des Metabolismus gemessenen — 


Potentialdifferenzen wurden graphisch aufgetragen, wobei sich die GesetzmaBigkeit 
= be’* ergab, in der # den Grad des basalen Metabolismus und y die elektrische 
Potentialdifferenz der Haut bedeuten. v. Steinwehr. 


Hiram W. Edwards. The intensity of x-rays reflected from platinum, ‘ 


silver, and glass. Phys. Rev. (2) 37, 339—348, 1931, Nr. 4. Die Intensitat 


eines monochromatischen Réntgenstrahlbiindels, welches von Platin, Silber und : 


Glasspiegeln reflektiert wurde, wurde mit einer Ionisationskammer bei Einfalls- 
winkeln gemessen, die zwischen dem 0,75- bis zum 1,25fachen des kritischen 
Winkels lagen. Die Strahlung hatte eine Wellenlange von 0,69 A.-E. und wurde 
durch Reflexion an einem Kalkspatkristall erhalten. Die Intensitatswerte des 
reflektierten Biindels, die nach der von Thibaud abgeanderten Fresnelschen 
Gleichung berechnet wurden, ergaben eine gute Ubereinstimmung mit den em- 


pirisch fix Platin erzielten Wertén. Die experimentellen Ergebnisse, die fiir — 


Silber und Glasspiegel erhalten wurden, stimmen mit den theoretischen Werten 
nicht tiberein. Eine Erklarung hierfiir wird nicht angegeben. A. Burmester. 
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Otto Glasser and V. B. Seitz. Physical detectors of »,Mitogenetic Radia- 
tion”. Phys. Rev. (2) 37, 465, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Versuche 
von Alexander Gurwitsch und seinen Mitarbeitern zeigten 1924, daB eine 
Art von Strablung, die von wachsenden und sich teilenden Zellen verschiedener 
Pflanzen und Gewebe erzeugt wurde, eine vermehrte Kernteilung in anderen 
Zellen hervorrief. Seitdem ist diese Beobachtung durch zahlreiche andere Forscher 
experimentell bestatigt worden. Verf. beschreibt einen Versuch, diese mito- 
genetischen Strahlungen auf physikalischem Wege zu entdecken und zu klassi- 
fizieren und berichtet iiber einige Erfolge. Gimntherschulze. 


Johannes Picht. Zur spharischen Aberration mit mehreren Koeffi- 
Zienten. ZS. f. techn. Phys. 12, 180—182, 1931, Nr. 3. Wiedergabe eines Vor- 
trages auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir angewandte Optik (13. Januar 
1931). Es werden im wesentlichen nur die Resultate mitgeteilt, die ausfiihrlich 
in ZS. f. Instrkde. 51, 77, 1931 (s. diese Ber. S. 1020) abgeleitet wurden. Aus der 
in Reihendarstellung (als Funktion des Tangens des Achsenwinkels der Licht- 
strahlen) gegebenen sphaérischen Langsaberration 4s’ =a. tg?u’ + b.tgtu’ +--- 
ergeben sich unter Benutzung der ,,Wellenflachenkoeffizienten ‘“‘ 
ae a—<0; bh == b— Le’; = esd 

die Gleichungen der Wellenflichen gleichfalls in Reihendarstellung als Funktion 
der Richtung der Lichtstrahlen. Die in der zugehérigen beugungstheoretischen 
Integraldarstellung der Intensitatsverteilung auftretende Gestaltsfunktion lautet: 


~%3 ' 1 b 4. e 6 ) 
f(, ¢) = —a (cos t+ ——5) — cos 9 (tg P= o + Picht. 


I. C. Gardner and F. A. Case. An optical coincidence gage. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 6, 229— 237, 1931, Nr. 2 (RP. 272). Verff. beschreiben ein optisches 
MeBinstrument, mit welchem sich Messungen in einer Richtung senkrecht zur 
beobachteten Oberflache machen lassen. Dieses Instrument ist wegen seiner 
auBerordentlichen Genauigkeit als ein Mittelding zwischen dem gebréuchlichen 
Schraubenmikrometer und dem Interferometer zu bezeichnen. Die Methode 
seiner Anwendung ist so einfach, daB es ohne weiteres fiir industrielle Zwecke 
angewandt werden kénnte. Man kann es mit einem militérischen Liniensuchglas 
vergleichen, bei welchem die beiden Teleskope durch Mikroskope ersetzt sind. 
Das von dem National Bureau of Standards gebaute Instrument weist unter 
giinstigen Bedingungen eine annéhernd 85fache VergréSerung aut; der Winkel 
zwischen den beiden Objektiven betragt 25° und der allenfalls mégliche Ablesungs- 
fehler betragt im Maximum + 0,001 mm. Es ist besonders geeignet fur Messungen, 
bei denen eine Verzerrung des Objekts vermieden werden soll. Endlich fihren 
Verff. noch ein MeBinstrument an, welches von der Bausch and Lomb Optical Co. 
gebaut wird und zum Hichen des tonerzeugenden Mechanismus des Bewegungs- 


bildprojektors Verwendung findet. Steinberg. 


M. Berek. Das Problem der quantitativen Mikroskopie der Erz- 
mineralien und seine Lésung. Zugleich ein fe oe Zu cue Er- 
scheinungen der Reflexion des Lichtes an anisotropen @ sor- 
Peston den Keiataller: ZS. £. Krist. 77, 1--22, 1931, Nr. 1/2. [S. 1313.] Dardin. 


J. Rud Nielsen. The filling of a spectrograph with light somdidored as 
a geometrical radiation problem. Journ, Opt. Soc. Amer. 20, 701—718, 


1388 6. Optik 


1930, Nr. 12. Bei spektrometrischen Arbeiten kann die zu untersuchende Licht- 
quelle entweder einfach vor den Spalt des Spektrographen — in gréBerem oder 
geringerem Abstand — gestellt werden oder die Lichtquelle wird durch ein weiteres 
optisches System, durch einen Kondensor, scharf oder unscharf auf den Spalt 
abgebildet. Fiir beide Falle untersucht Verf. rechnerisch (geometrisch-optisch) 
die auf das Kollimatorobjektiv fallende Lichtmenge. Das Kollimatorobjektiv 
setzt er als rechteckig abgeblendet voraus. Handelt es sich um Spaltbeleuchtung 
ohne Kondensor, so unterscheidet Verf. in der Lichtquelle einen ,,inneren* und 
einen ,,auBeren’’ Bereich, deren Begrenzungen durch die Spaltdimensionen und 
die freie Offnung des rechteckig abgeblendeten Kollimatorobjektivs gegeben sind. 
Die Anteile dieser beiden Bereiche an der Objektivausleuchtung werden formel- 
maGig und graphisch in Abhéngigkeit von der Entfernung der Lichtquelle vom 
Spalt dargestellt. Verf. weist noch darauf hin, da bei emer bis zur auSersten 
Begrenzung des ,,auBeren‘‘ Bereiches konstanten Intensitét der Lichtquelle 
die Objektivausleuchtung von dem Abstand z der Lichtquelle (vom Spalt) un- 
abhangig ist und proportional ist der ,,Tiefe‘‘ z, — z, der Lichtquelle, wo 2, bzw. 2; 
den gr6Bten bzw. klemsten Abstand der (réumlichen) Lichtquellen vom Spalt 
bedeuten. Bei der Spaltbeleuchtung mit Kondensor werden nach der Brennweite 
der Kondensorlinse fiinf verschiedene Falle unterschieden. Es wird fiir jeden 
dieser Falle die Tiefe (Lange) 1 = z, — 2, der Lichtquelle bestimmt, die erforderlich 
ist, um das Kollimatorobjektiv am starksten auszuleuchten, und dieser Wert 
in Beziehung gesetzt zu dem Wert, der sich bei Spaltbeleuchtung ohne Kondensor 
ergibt. Als gimstigsten Wert. fiir die Brennweite # der Kondensorlinse gibt Verf. 
an:F =h.f/(b — s), wo f die Brennweite des Kollimatorobjektivs, 2 s die Spalthshe, 
2h die Ausdehnung der Lichtquelle parallel der Spaltlangsrichtung und 26 die 
entsprechende Ausdehnung der Objektivéffnung des Kollimators. Der Abstand — 
der Kondensorlinse vom Spalt soll (kh +s) f/(6 —s), die Lange der Lichtquelle 
| = h?f/sb sein. Die hintere Begrenzungsflache der Lichtquelle soll auf den Spalt 
abgebildet werden. In eimem weiteren Abschnitt geht Verf. auf die ,,geometrische 
Gite“. der Spektrographen ein und leitet hierfiir eime Formel her. Picht. 


F. K. Richtmyer. Useful accessories for the Siegbahn x-ray vacuum 

spectrograph. Phys. Rev. (2) 37, 472—473, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 

bericht.) Um zu verhindern, dai winzige Oberflachenstérungen des Kristalls 

auf der photographischen Platte registriert werden, war es bisher iiblich, den 
Kristall in Stufen von wenigen Bogenminuten durch etwa einen Grad sich wahrend M 
einer Aufnahme drehen zu lassen. Verf. beschreibt eine Anordnung, bestehend — 
aus einem ferngesteuerten Synchronmotor und einem Vorgelege zur Erzeugung ‘ 
kontinuierlicher langsamer Schwingungen des Kristalls tiber jede gewiinschte — 
kleine Winkelamplitude. Um eine schnelle Identitat der Linien durch Vergleich 
mit irgendeiner bekannten Linie zu erleichtern, wurde ein spezieller Plattenhalter — 
entwickelt, mit dessen Hilfe eine lineare Skale auf die photographische Platte — 
oberhalb des Réntgenspektrums entworfen werden kann. Der Hintergrund, © 
der von der vom Kristall gestreuten Strahlung herriihrt und haufig die photo- 
graphische Platte erreicht, iiberdeckt schwache Linien oder erschwert ihre Messung. — 
Liegt nur Interesse an einem engen Spektralbereich vor, so kann die Intensitat a 
dieses Hintergrundes wesentlich dadurch verringert werden, da8 ein Keil 1 bis 
2mm vor dem Kristall angebracht wird, etwa in der Art des Seemannspektro-_ 
graphen. Allerdings erfordert dann die UngleichmaSigkeit der Helligkeit des 
Rontgenstrahlbrennpunktes, da8 der Glithdraht wihrend der Belichtung langsam 
gedreht wird. ° Giintherschulze. 
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Herbert Murawkin. Beitraige zur Theorie und Konstruktion des Kreis- 
massenspektrographen. Ann. d. Phys. (5) 8, 203—260, 1931, Nr. 2. Inhalt: 
I. Einleitung. II. Theorie des Kreisspektrographen. § 1. Prinzip; § 2. Horizontale 
Radienhaufigkeit; § 3. Vertikalstreuung; § 4. Auflésung; § 5. Intensitat der 
Linien. III. Der Massenspektrograph: § 1. Ubersicht und Kritik; § 2. Der neue 
Spektrograph. IV. Zusammenfassung: Es wird nachgewiesen, daB der haufigste 
Radius im allgemeinen nicht der mittlere ist, und somit eine Korrektur fiir die 
Atomgewichtsformel gewonnen. Es wird der Einflu8 der Horizontal- und Vertikal- 
streuung auf die Auflésung festgestellt und untersucht. Eine neue Formel fiir die 
Auflosung wird abgeleitet. Es werden Formeln fiir die Maximalintensitat der 
Spektrallinien entwickelt und der Einflu8 der SchlitzgréBe auf die Intensitat 
untersucht. Die Intensitaét erweist sich als direkt proportional den Schlitzgr6Ben 
und umgekehrt proportional dem Kubus des mittleren Radius. Nach einer Kritik 
der Massenspektrographen wird ein neues Prinzip zur Konstruktion eines Kreis- 
spektrographen angegeben, das auf der Ausnutzung der Eigenschaften einer 
speziellen Verteilungskurve beruht. Es wird gezeigt, wie durch eine exzentrische 
Schlitzanordnung diese Kurve praktisch realisierbar ist. Die Auflésung erweist 
sich als fast unabhangig von den Apparatekonstanten und ist beliebig zu steigern, 
sofern man nur tiber geniigend feine Registrierinstrumente verfiigt. Wéalhelmy. 


Herbert Murawkin. Massenspektra von Glasern, Salzen und Metallen 
nebst Konstruktion eines Kreismassenspektrographen. Ann. d. 
Phys. (5) 8, 353—384, 385—432, 1931, Nr.3 u. 4. Auf Grund der theoretischen 
Betrachtungen in der ersten Arbeit des Verf. [Ann. d. Phys. (5) 8, 203—260, 
1931, Nr. 2] wird ei neuer .Kreisspektrograph konstruiert, der unter Aus- 
nutzung einer speziellen Intensitatskurve galvanometrische Aufnahmen von 
Spektrogrammen der gesamten Atomgewichtsskale mit prinzipiell beliebiger 
Genauigkeit gestattet. Bei den vorliegenden Untersuchungen war die Auf- 
lésung noch besser als 2 %. Mit dem Spektrographen werden folgende 
Messungen ausgefiihrt: In der Emission von Lindemannglas, Jenaer Glas, 
Thiiringer Glas, Bleiglas (franz.), Uranglas, Silberglas, Alundumzement, 
Verbrennungsglas, Supremax sowie zwei Extraschmelzen werden festgestellt 
Na, K; Mg, Ca sehr erheblich, Si und O noch stark, und schwere Metalle 


-schwach und unregelmaBig. Ferner die Sauerstoffisotopenionen O18, O'**, 


O,'*/'> und O,}8, weiterhin molekiilartige Ionen Nay, Mg, Kz, Si,, sowie die doppelt 
geladenen Ionen Si**, Mg**, O** und Ca**. Neue Linien 38, 42, 43 werden fest- 
gestellt, die als Isotope von K bzw. die letzte von Ca gedeutet werden kénnen. 
Fine Linie 222,2, die dem mutmaBlichen Atomgewicht des hypothetischen Eka- 


cdsiums entspricht, wird festgestellt und eine Diskussion dartiber gegeben. Das 


Emissionsvermégen der starksten-Linien wird quantitativ aus den Ergebnissen 
abgeleitet und die Elemente in eine Emissionsreihe geordnet, wo die Emissions- 
fahigkeit von links nach rechts abnimmt: Na>K>Mg>Ca> Siz O. Nach den 
Resultaten besteht der Mechanismus der Emission aus einer Uberlagerung von 
Elektrolyse und StoBionisation. Es werden Kurven fii die intepralonieasson 
fiir Lindemannglas, Verbrennungsglas und Uranglas aufgenommen, wobei Uranglas 
allein ausgesprochene Sattigung zeigt. Als starkster Positivstrahler erweist sich 
Jenaer Glas. Weiterhin werden Massenspektrogramme von verschiedenen alien. 
aufgenommen: Aluminiumphosphat zeigt starke Emission von Natrium, Mag- 
nesium, Kalium und eine schwache von Al’. Kunsmansche Mischung hat eine 
Emission, die nur den 550. Teil der Emission von Jenaer Glas ausmacht., Massen- 
spektra von Metallen geben folgende Resultate: Wolfram emittiert bei 1200. bis 
1400° K Alkalien und Erdalkalien und voriibergehend H und W. Platin emittiert 
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bei allen Temperaturen nur Alkalien, anfangs noch H und O. Pt-Si- ung supe 
Legierungen zeigen Pt*-Emission. Kupfer emittiert bei 1650° K Na und Cu : 
anfangs noch H. Die Austrittsarbeiten der Alkalien, Erdalkalien und der meisten 
Elemente mittleren Atomgewichts weichen um nicht mehr als 0,82 Volt von 
einem gemeinsamen Mittelwert ab. Wilhelmy. 


H. V. Knorr. Photometric study of the appearance of spectral lines 
in a condensed spark. Phys. Rev. (2) 87, 470, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wurde das Zeitintervall zwischen dem Auftreten von Spektrallinien 
in einem kondensierten Funken mit Hilfe einer Kerrzelle als elektrooptischem 
Verschlu8 untersucht. Da iiber die Bedeutung der so gemessenen Zeitintervalle 
Meinungsverschiedenheiten  bestehen, wurden photometrische Untersuchungen 
iiber die Geschwindigkeit der Intensitétszunahme solcher Linien gemacht. AuBer 
dieser Geschwindigkeitszunahme fiir eine bestimmte Linie 148t sich durch Extra- 
polation die Zeit finden, zu der die Intensitaét Null ist, d. h. die Zeit ihres ersten 
Auftretens. Die nach dieser Methode erhaltenen Resultate werden mit den 
Resultaten verglichen, die nach der visuellen Methode erhalten worden sind. 
Die Beobachtungen wurden an den Bogenlinien 2 *P),. — 2 %S, des Zinks und an 
fiinf Luftlinien angestellt, die im Zinkbogen auftreten. Die drei Zinklinien er- ~ 
scheinen zu nahe der gleichen Zeit. Die fimf Luftlinien erscheinen auch gleich- 
zeitig, aber deutlich friiher als die Zinklinien. Diese Ergebnisse sind nicht im 
Einklang mit den nach der visuellen Methode erhaltenen. Die Erklarung mag 
darin liegen, da die visuelle Methode die Reizschwelle des Auges nicht genau 
in Rechnung zu setzen vermag. Die Ergebnisse zeigen, daB keine von beiden 
Methoden Werte tiber die Lebensdauer der angeregten Zinkatome gibt, sondern 
nur Werte, die fiir die Funkenentladung charakteristisch sind. Gintherschulze. 


Brian O*Brien and E. Dickerman O’Brien. Intermittent exposure in photo-_ 
graphic spectrophotometry over wide intensity ranges. Phys. Rev. (2) 

37, 471, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Friihere Untersuchungen iiber die 

Kompensation des Reziprozitaétsfehlers bei der photographischen Spektrophoto- 

metrie durch den Intermittenzfehler, der dem Lichtstrahl gréBerer Intensitat 

durch unterbrochene Exposition gegeben wurde (Phys. Rev. 33, 640, 1929), wurden 

erweitert, wobei Sektorscheiben mit einem Offnungsverhiltnis bis hinab zu #/,999 © 
verwandt wurden. Als Lichtquelle diente ein Quecksilberbogen, der zur Ver- 4 
anderung der Intensitaét auf eimem Wagen montiert war, der 50m verschoben { 
werden konnte. Die Emission des Bogens wurde bis auf %% durch Ventilation ~ 
und zugefiihrte Leistung konstant gehalten. Auch die Fehler der Messung der 

Sektoréffnungen und der Expositionsdauer waren weniger als 4%. Die Dichten 
wurden mit einem thermoelektrischen Mikrodensitometer gemessen. Bei Inten-— 
sitéten 1200: 1 und Sektorédffnungsverhaltnissen von 1: 1200, 28 Belichtungen 
in der Sekunde und Vergleich unmittelbar nebeneinander liegender Stellen war — 
der Unterschied der Dichten, die einerseits durch kontinuierliche geringe Intensitat, _ 
andererseits durch unterbrochene groBe Intensitaét hervorgerufen waren, wenn 
J .t = Const war, auf Eastman Process-Platten weniger als 0,01 fii alle Dichten — 
von der Schwelle bis 1,0 und fiir alle Wellenlaéngen von 4000 bis 2300 A von 
beinahe optimalen Intensitaéten bis zu dem 10—‘fachen dieses Wertes. Fir 
4 < 2800 A wurde eine Korrektion fiir die atmospharische Absorption angebracht, — 
die von Dawson, Granath und Hulburth (Phys. Rev. 34, 136, 1929) gemessen 
worden ist. Wurden Reziprozitatsfehler und Intermittenzfehler durch kontinuier- _ 
liche Exposition mit der gleichen Gesamtenergie bestimmt, so ergab sich der — 
Betrag 0,20 Dichteeinheiten beim Intensitatsverhaltnis 10%. , Giintherschulze. — 
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‘Luigi Piatti. Effetti d’ombra nell’uso dei fotometri. Cim. (N. 8.) 8, 


29—38, 1931, Nr.1. Eine gelegentlich beobachtete Stérung (Schattenwirkung) 
des Lummer-Brodhun-Photometers wird theoretisch untersucht. Tollert. 


H. Simon und W. Kluge. Lichtelektrische Zellen und ihre Anwendungen. 
AEG-Mitt. 1931, S.190—195, Nr.3. Es werden die Haupteigenschaften der 
wichtigsten von der AEG fabrikatorisch hergestellten Kalumphotozellen gegeben. 
Hervorgehoben sei: Gro8e Konstanz des Effektes und die groBe Lebensdauer 
der Zellen sowie ihre gro8e Empfindlichkeit (max. bei 430 my), die es z. B. gestattet, 
ohne Vorverstirkung die Schwankungen der Tageshelligkeit zu registrieren. 
Mit einer Verstarkerréhre zusammen kann die AEG-Photozelle zum Betatigen 
emes Telephonrelais, welches seinerseits die Schiitze von Starkstromkreisen 
steuert, verwendet werden. Hergestellt werden die Zellen sowohl als gasgefiillte 
als auch als Vakuumzellen. Rote Grenze bei 800 my, Betriebsspannung fi gas- 
gefullte Zellen 50 bis 80 Volt, fiir Vakuumzellen 20 bis 300 Volt. Lap. 


Ludwig Bergmann. Uber eine neue Selen-Sperrschicht-Photozelle. 
Phys. ZS. 32, 286—288, 1931, Nr. 7. Verf. beschreibt die Eigenschaften einer 
neuen Art Langescher Photozellen. Als Gleichrichterelement dient Selen, auf 
dessen Oberflache als zweite Elektrode eine Metallflache atis einer Bleilegierung 
aufgespritzt ist. Die Sperrwirkung ist bis zu einer Spannung von 14 Volt vorziiglich. 
Bei 5 Volt angelegter Spannung betragt das Widerstandsverhaltnis 1: 2500. 
Ein derartiges Gleichrichterelement gibt bei einer Belichtung mit einer 40 Watt- 
Metallfadenlampe in 20cm Entfernung einen Photostrom von 1,4. 10-5 Amp. 
Diese Selenphotozelle zeigt ein Empfindlichkeitsmaximum bei 615myu. Eine 
VergroBerung des Photostromes wurde noch erreicht, indem auf die Selenoberflache 
eme Silber- bzw. Goldhaut durch Kathodenzerstaubung aufgebracht wurde. 
Die Empfindlichkeit betrug dann 3.10—8 Amp. fii Lux/em?. Die maximale 
Belastung der Zelle bei Belichtung mit emer 40 Amp.-Projektionsbogenlampe 
war 75mA, bei einer Vorspannung von 4 Volt sogar 150 mA. Spiller. 


Fritz Schréter. Neuere Formen lichtelektrischer Zellen. ZS. f. techn. 
Phys. 12, 193—200, 1931, Nr. 4. Der Photoeffekt in Gasen wird am Beispiel der 
Penningschen Schaltung (Anderung der Kippfrequenz eines eine Glimmréhre 
mit Neon-Argonfiillung enthaltender? Kreises durch Lichtabsorption der an- 
geregten, metastabilen Neonatome) erlautert und auf seine mégliche technische 
Zukunft hingewiesen. Als Vertreter des ,,inneren Photoeffektes‘‘ werden die 
Selen-, Selen-Tellur- und Thalliumzellen beschrieben. Nach einigen einleitenden 
theoretischen Bemerkungen iiber den auBeren, speziell selektiven Effekt folgen 
Beschreibungen von Zellen mit monoatomaren Kathodenschichten und den 
Olpinschen Versuchen iiber Sensibilisierung von Alkalikathoden durch diinne 
Schichten eines Dielektrikums. Auf die bessere Ausnutzung technischer Licht- 


- quellen durch Hinausschiebung der langwelligen Grenze wird hingewiesen. In 


einem weiteren Abschnitt wird iiber den Verstarkungseffekt durch Ionensto8 


und die Tragheit gasgefiillter Photozellen unter besonderer Berticksichtigung 


re a ee 


der Untersuchungen des Verf. und seiner Mitarbeiter berichtet. In den folgenden 
Abschnitten ist von. Photozellen mit Hilfsgittern und Kombinationen von Photo- 
zellen und Rohren die Rede. Die letzten vier Abschnitte handeln von den Sperr- 


- schichtzellen, besonders deren heute am besten erforschtem Vertreter, der Kupfer- 


oxydulzelle. Der Aufsatz stellt ein Sammelreferat dar. Sewrg. 


Herbert E. Ives. Optical properties of a Lippmann lenticulated sheet. 
_ Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 171—176, 1931, Nr.3. Lippmann hat 1908 ein 
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Verfahren angegeben, um stereoskopisch wirkende Bilder ohne Kamera her- 
zustellen. Das Verfahren besteht darin, da8 der Film mit kleinen Linsen bedeckt 
wird, die verkleinerte Bilder entwerfen. Wird der Film betrachtet, so sieht das 
Auge von jedem Bild nur ein winziges Stiickchen; bei richtiger gegenseitiger 
Lage von Film und Beobachter mu8 man beim beidéugigen Sehen einen stereo- 
skopischen Bildeindruck erhalten. Um positive Bilder zu erhalten, gab Lippmann 
zwei Verfahren an. Das erste besteht in der Bildumkehr (ahnlich wie bei den 
Farbrasterplatten), das zweite darin, daB der Film auf einen zweiten ahnlich mit 
Linsen versehenen Film photographisch tibertragen wird. H. E. Joes weist nach, 
da®& nur die letztere Methode stereoskopische Bilder liefert, die erste Methode 
hingegen pseudoskopische (d.h. Bilder, wie etwa die Kontaktabztige einer ge- 
wohnlichen Stereoplatte vor dem Zerschneiden der Bilder). Praktisch ausgefuhrt 
ist der Lippmannsche Vorschlag noch nicht. Dziobek. 


H. Sauer. Beitrage zur Triibungsmessung. ZS. f. techn. Phys. 12, 148—162, 
1931, Nr. 3. Unter Vernachlassigung von Streuungen héherer Ordnung wird die 
Intensitaét des von homogenen Schichten eines triiben Mediums gestreuten Lichtes 
unter Beriicksichtigung der Absorption des Primar- und des Streulichtes berechnet. 
Die Streuformel wind fiir solche Spezialfalle, die fiir die praktische Tribungs- 
und Fluoreszenzmessung von Bedeutung sind, naher besprochen. Die Anderung 
in der Streuwirkung einer triiben Schicht wird mit der Lichtstreuung an emem 
einzelnen Teilchen verglichen und fiir den Fall des Rayleighschen Gesetzes 
durchgerechnet. Fi nephelometrische Konzentrationsbestimmungen wird ein 
rationelles Triibungsma vorgeschlagen und dessen Anwendung ftir Messungen 
mit dem Zeissschen Trtibungsmesser gezeigt. Kauffmann. 


G. Haft und W.Hanlee Empfindliche photographische Platten fir 
Rot und Ultrarot. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 374—376, 1931, Nr. 12. Die Verff. 
untersuchen sechs verschiedene Ultrarotplattensorten in bezug auf Allgemein- 
empfindlichkeit, langwellige Grenze und Liickenlosigkeit der Empfindlichkeit: 


Sensibilisioraugemaximam Langwelliges Ende in AE. bel 
Plattensorte ° |. ...= Lian. © 3 2.k. 3.) Ollnu Gl oe ane 
bei 4 in A.-E. I voller Empfindlichkeit | Empfindlichkeit auf 1/19 
Agfa Nr.V 5271. . || 5700—6100, 6900 | 7500 7700 E 
» » VY 5272. . || 5900—6100, 7500 7950 8100 
» » VY 5273. .|| 5900, 7500, 8200 8700 8950 . 
» » V 5274. . || 5900, 6400, 7600 7700 8000 i 
» y» V 5275. . || 5900—6000, 7200—7300 7900 8200 3 
Kodak Nr. V 5387 . || 7600 8000 $200 - 
Die Allgemeinempfindlichkeit der Platten ist normal, die Agfa-Spezialplatten 
sind durchweg empfindlicher als die Kodakplatte. ordeal 


Gerhard Gresky. Uber die Verwendung sichtbarer und unsichtbarer, 
insbesondere ultraroter Strahlen fiir 22 LN ane 


und Verkehrssicherung. Phys. ZS. 82, 193—212, 1931, Nr. 5. (Zusammen- 
fassender Bericht.) Berichtigung ebenda S. 304, 1931, Nr. 7. [S. 1385.] 

v. Auwers. — 
Felix Jentzsch und Erich Nihring. Die Fortleitung von Licht- ond 
Roéntgenstrahlen durch Roéhren. ZS. f. techn. Phys. 12, 185—189, 1931, 
Nr. 3. Die bekannte Erscheinung der Fortleitung von Lichtstrahlen durch Glas- | 
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stabe wird auf Réntgenstrahlen ubertragen, wobei dem Brechungsindex, der fiir 
Réntgenstrahlen um 10-* kleiner als Eins ist, Rechnung getragen werden muB8. 
Schaltet man zwischen Roéntgenrohr und MeSgerat ein Glasrohr, so wird durch 
Totalreflexion an der inneren Glaswand die Intensitat im ‘MeBgerat verstarkt. 
Die durch geometrische Betrachtungen gewonnene theoretische Verstarkung 
ergibt aber gréBere Werte, als sie experimentell gefunden wurden. Diese Ab. 
weichung 1a8t sich durch die Zusammensetzung der Strahlung erkléren, und es 
wird gezeigt, wie aus diesem Versuch die spektrale Zusammensetzung ermittelt 
werden kann. Die so gefundene spektrale Intensitaétsverteilung stimmt mit der 
theoretischen, von Kulenkampff berechneten, iiberein. In einem weiteren 
‘Abschnitt werden Betrachtungen iiber den Intensitétsabfall an der Grenze der 
Totalreflexion fiir Réntgenstrahlen angestellt. Ndahring. 


Maurice L. Huggins. The utilization of intensity data from Laue 
photographs. Phys. Rev. (2) 37, 456, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wird die Messung der Intensitaéten in Laueaufnahmen und die Berechnung der 
Strukturfaktoren mit ihrer Hilfe behandelt. Die Methoden der Korrektion von 
Abweichungen (in der Intensitaét der einfallenden Strahlung, der Absorption 
und der photographischen Wirkung), die von der Wellenlinge abhangen, von 
Abweichungen (in der FleckengréBe, in der Absorption und im Untergrund der 
gestreuten Strahlung), die vom Reflexionswinkel abhangen, fiir Absorption 
(einschlieBlich primarer und sekundarer Extinktion), die von der Kristallart 
abhaéngen, werden angegeben und die Ergebnisse vorlaéufiger Messungen und 
Rechnungen mitgeteilt. Giintherschulze. 


N. Galli-Shohat. On the Michelson-Morley-Miller experiment. Phys. 
Rev. (2) 37, 460, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hatte darauf hin- 


—. gewiesen, daB der von Miller beobachtete Effekt durch den Esclangoneffekt 
- erkldrt werden kann. Das gibt weiter eine Erklarung dafiir, weshalb Michelson 


bei der letzten Wiederholung seines Versuchs keinen Effekt fand. In der Tat 


‘hangt die Streifenverschiebung infolge des Esclangoneffektes (Rotation des 


gesamten Interferenzbildes) lediglich davon ab, wie derjenige Teil des Lichtweges 
im Interferometer, der nach der letzten Reflexion direkt zum Auge des Beobachters 
geht, relativ zur Bewegung des Sonnensystems orientiert ist. Bei der von Michel- 
son benutzten Anordnung war dieser Weg unveranderlich und verlief langs der 
Rotationsachse. Also konnte die Drehung des Interferometers um diese Achse 
die Orientierung dieses Weges im Raum nicht andern. Also war kein Effekt zu 
erwarten. Bei der ersten Versuchsanordnung von Michelson, die ‘auch von 
Miller benutzt wurde, liegt dieser Weg in der Ebene des Interferometers, so daB 
sich die Streifen infolge der Drehung verschieben. Giintherschulze. 


Clarence E. Bennett. Dispersion and refractive index of nitrogen 
measured as functions of pressure by displacement interferometry. 
Phys. Rev. (2) 37, 474, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird eine Methode 
zur gleichzeitigen Messung der Dispersion und des Brechungsindex eines Gases 
theoretisch und experimentell ausgearbeitet und auf Stickstoff tiber ein Bereich 


q von 7 Atm. bei den beiden Temperaturen 0 und 30° mit einem hohen Genauigkeits- 


i i i i -Lorentz-Beziehung erfullt 

ad angewandt. Die Ergebnisse zeigen, daB die Lorenz 
ist und “dab die Dispersion eine lineare Funktion des Druckes ist. Der Wert der 
Cauchyschen Konstanten ergibt sich zu 1,95.10-1* pro Zentimeter: Hg-Druck. 


3 Der Brechungsindex wird bei Atmospharendruck bei drei Wellenlangen und 0 und 


30° gemessen mit einem maximalen Fehler von */,;% (u— 1). Die Dispersions- 
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messungen ermdéglichen, die Werte auf unendliche Wellenlangen umzurechnen, 
wodurch sich die Dielektrizitétskonstante nach Maxwell ergibt. Der so erhaltene 
Wert 1,000585 unterscheidet sich um weniger als ?/,% von dem direkt von Zahn 
gemessenen. Die Werte des Brechungsindex fir Stickstoff unter Normal- 
bedingungen des Druckes und der Temperatur sind bei den Wellenlangen 4811, 
5893, 6362 A: 1,0002921, 1,0002969, 1,000 2967. Giintherschulze. 


T.M. Hahn. A preliminary report on a new method of x-ray powder 
diffraction. Phys. Rev. (2) 37, 475, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Bericht tiber eine neue Methode, die einen konischen Réntgenstrahl verwendet, 
der auf pulverisierte Metalle fallt, die kreisf6rmig und senkrecht zur Achse des 
Konus angeordnet sind. Alle Strahlen, die um einen Winkel # gebeugt sind, 
kommen an einem gemeinsamen Punkt auf der Achse des Konus zusammen. 
Ein photographischer Film langs der Achse nimmt das Beugungsbild auf, aus dem 
der Abstand der Kristallebenen abgeleitet werden kann. Die Vorteile der Methode 
sind verringerte Belichtungsdauer und bessere Auflésung der Beugungsflecken. 

Giintherschulze. 
E. H. L. Meyer und Gg. Otterbein. Dipolmoment und Kerreffekt. Phys. 
ZS. 32, 290—293, 1931, Ny. 7. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen- 
Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Die Methode, das Gesamtmoment 
eines Molektils durch vektorielle Addition der Einzelmomente zu berechnen, 
tibertragen die Verff. auf die Polarisierbarkeiten. Sie fiihren diese Rechnung 
speziell fiir die Chlorbenzole (mono, ortho, meta und para) durch. Weiterhin 
ergibt sich hieraus die Méglichkeit, die Kerrkonstante dieser Stoffe berechnen zu 
kénnen. Zur Priifung dieser Uberlegungen messen sie die Kerrkonstante der 
Chlorbenzole in verdiinnter benzolischer Lésung. Zwischen Rechnung und 
Messung besteht qualitative Ubereinstimmung. Zahlenwerte werden nicht an- 
gegeben. Fuchs. 


W. W. Sleator. The propagation of energy by waves and the ampli- 


tude of a light wave. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 187—204, 1931, Nr. 3. 


[S. 1288.] Sauter. 


H. Gajewski. Rontgeninterferenzen an zwei- und dreiatomigen Mole- 
kulen leichter Gase. Phys. ZS. 32, 219— 221, 1931, Nr. 5. (Vortrag Gauverein 
Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) [S. 1319.] 
Wilhelmy. 
Johannes Picht. Zur wellen- und beugungstheoretischen Behandlung 
des Komafehlers optischer Systeme. ZS. f. Instrkde. 51, 117—127, 1931, 
Nr. 3. Fir den Komafehler werden zunachst einige allgemeine geometrisch- 
optische Betrachtungen beziiglich der zugehérigen Wellenflaichen usw. angestellt 
und die Gleichungen der Wellenflachen, bezogen auf den bildseitigen Hauptstrahl 
als Achse, abgeleitet. Mit Hilfe dieser Gleichungen, in denen die Richtungswinkel 
der Lichtstrahlen als Parameter auftreten, wird die beugungstheoretische Integral- 
darstellung fiir die Intensitaétsverteilung aufgestellt. Diese Integraldarstellung 
wird unter Hinfiihrung einiger Naherungen ausgewertet und auf bestimmte Lagen 


des Aufpunktes spezialisiert. Lage und Wert des Intensitétsmaximums wird 
formelmaéBig bestimmt. Picht. 


Johannes Picht. Zur beugungstheoretischen Behandlung des Koma- 
Ponies st ZS. f. techn. Phys. 12, 182—185, 1931, Nr. 3. [Vortrag auf.der Tagung 
d. D. Ges. f. angew. Optik (13. Januar 1931).] Es werden im wesentlichen nur die 
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Resultate mitgeteilt, die in ZS. f. Instrkde. 51, 117— 127, 1931 (siehe vorstehendes 
Referat) ausfiihrlich abgeleitet wurden. Zum Schlu8 wird noch aus den beugungs- 
theoretischen Ergebnissen eine Folgerung bzw. Forderung fiir die geometrische 
Optik bzw. fiir die Konstruktion optischer Systeme gezogen. Es werden die ana- 
logen Forderungen beziiglich Astigmatismus sowie beziiglich spharischer Aberration 
mit einem bzw. zwei Koeffizienten angegeben. Picht. 


Lester I. Boekstahler and C. J. Overbeck. Appearance of color bands in 
films of sputtered tin. Phys. Rev. (2) 87, 465, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Kleine kreisf6rmige Kathoden von Zinn wurden benutzt, um Schichten 
auf Glas zu zerstéuben. Diese Schichten zeigen konzentrische Farbringe von 
ahnlichem Aussehen wie Newtonsche Ringe. Werden sie mit monochromatischem 
Licht betrachtet, so sind die Ringe abwechselnd hell und dunkel. Im weiBen 
Lichte zeigten sie verschiedene Ringe der Farben des sichtbaren Spektrums. 
Das Wachstum dieser Ringe beginnt im reflektierten weiBen Lichte mit dem Er- 
scheinen eines blauen Zentrums wenige Sekunden nach dem Beginn der Entladung. 
Das Spektrum durchlauft dann die Spektralfarben, bis es rot ist. Die entstandenen 
Farben bewegen sich im gleichen MaSe nach auBen und bilden die konzentrischen 
Ringe. Die Wachstumsgeschwindigkeit hangt sowohl von der Glasart wie von 
Druck und Stromdichte ab. Bei gegebenen Bedingungen verlaufen die Erschei- 
nungen sehr regelmaBig. Die chemische Natur der Schichten und die Ursache 
ihrer Farben soll aufgeklart werden. Gintherschulze. 


G. W. Stewart. Nature of magnetic doublet in para-azoxyanisol at 
122° and 128°C as determined by x-ray diffraction. Phys. Rev. (2) 37, 
455—456, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1373.] Giintherschulze. 


Arno Kiirten. Uber die Temperaturabhangigkeit der elektrischen 
Doppelbrechung in organischen Flissigkeiten. (Vorlaufige Mitteilung.) 
Phys. ZS. 32, 251—252, 1931, Nr. 6. Es wird eine neue Methode zur Messung 
des elektrischen Kerreffektes, sowie deren Anwendung zur Untersuchung seiner 
Temperaturabhangigkeit beschrieben. Die Methode verwendet zwei gleich be- 
schaffene Kerrzellen, durch welche nacheinander ein geradlinig polarisierter 
Lichtstrahl geht, bei denen jedoch die Ebenen der elektrischen Feldstarken aut 
einander senkrecht stehen. Beide Zellen sind mit derselben Fliissigkeit gefiillt. 
Die zur Messung dienende Zelle befindet sich in einem Thermostaten, und an ihr 
wird nach einer vorgenommenen Temperaturainderung mittels Sapa Potentio- 
meters die Spannung so lange einreguliert, bis wieder Dunkelheit des Gesichtsfeldes 
eintritt. Bei verschiedenen Temperaturen verhalten sich dann die Werte der 
Kerrkonstanten umgekehrt wie die Quadrate der erforderlichen Spannungen. 
Die MeBgenauigkeit betragt, wie an Schwefelkohlenstoff und Chlorbenzol an Hand 
von Zahlentafeln und Kurven gezeigt wird, etwa %%. Kauffmann. 


.P. Mathieu. Sur l’analyse des vibrations lumineuses de faible 
Mec eccies. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 288 —298, 1931, Nr. 3. bale 
Soc. Franc. de Phys. Nr. 303.] Die Analyse einer vorgelegten sehr schwac 
elliptischen Schwingungsbahn kann sehr genau nach der auf den Dragesoien 
Kompensator zuriickgehenden Methode erfolgen, wie diese in Kohlrauschs 
Lehrbuch der praktischen Physik, 16. Auflage, S. 423, beschrieben worden oe 
In manchen Fallen wird auch die vom Verf. etwas vereinfachte Methode anwendbar 
sein. Zunachst bestimmt man mit dem Haibschattenanalysator (am aah 
Analysator mit drehender Halbschattenplatte) in bekannter Weise das Azimu 
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der zu analysierenden Schwingungsellipse von der Elliptizitat J. Alsdann wird 
vor (das ist in Richtung der Lichtstrahlen) dem Halbschattenanalysator die in 
ihrer Ebene drehbare Kompensatorplatte von der passend zu wahlenden, bekannten 
Phasendifferenz so eingefiigt, daB ihre Schwingungsrichtungen mit den Ellipsen- 
achsen der zu priifenden Schwingungsellipse J zusammenfallen (!). Mu man 
nun aus dieser Lage heraus die Kompensatorplatte um den Winkel 7 drehen, 
damit die Gesichtsfeldhalften wieder gleich dunkel erscheinen, so ist 


ig2J = sin 2itg 5 


Der Schwingungssinn der elliptischen Schwingung ergibt sich aus dem Drehungs- 
sinn der Kompensatorplatte. Zu beachten ist, daB i viel gréBer als J gefunden 
wird. Diese Methode wurde zur Untersuchung der Rotationsdispersion und. des 
zirkularen Dichroismus stark absorbierender Fliissigkeiten benutzt.  Schénrock. 


Aug. Hagenbach. Un appareil de polarisation de lultraviolet pour 
la détermination de la dispersion rotatoire optique et magnétique. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 29S—308, 1931, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. 
de Phys. Nr. 303.] Dieses photographische Spektropolarimeter zur Ermittlung ~ 
der natiirlichen und magnetischen Rotationsdispersion im Ultravioletten ist 
demjenigen von Cotton und Descamps (Rev. d’Opt. 5, 481, 1926) nachgebildet 
worden. Die Parallelstrahlenbiischel werden durch einen Polarisator geradlinig 
polarisiert und durch zwei hintereinander angeordnete Prismen aus Kalkspat 
und Quarz zerlegt. Die letzteren dienen gleichzeitig als Analysator, da ihre 
optischen Achsen den brechenden Kanten parallel gerichtet sind. Von den beiden 
durch ein achromatisches Quarz-FluSspat-Objektiv entworfenen Spektren wird 
nur das starkere und zwar fiir die Wellenlinge 3000 A um etwa 90° abgelenkte 
benutzt. Prismen und Objektiv lassen sich gemeinschaftlich um 60° drehen um 
eine zu den einfallenden Lichtstrahlen parallele Achse. Demgema8 erfolgen | 
die photographischen Aufnahmen des Spektrums auf einem kreisférmig gebogenen ; 
Film. Beim Nullpunkt sind Polarisator und Dispersionsprismen-Analysator ge-— 
kreuzt und das ganze Spektrum dunkel. Wird nun ein optisch aktiver Stoff 
hinter dem Polarisator eingeschaltet, die Prismenvorrichtung gedreht und fort- | 
laufend das Spektrum auf dem Film aufgenommen, so wird stets diejenige Wellen- 
lange im Spektrum ausgeléscht, deren Drehung gerade gleich dem. Drehungs- — 
winkel der Prismenvorrichtung ist. Um diese ausgeléschten Stellen besser ablesen — 
zu kénnen, wird dann der Film in einem Registrierphotometer ausgemessen. — 
Der Abstand zwischen Polarisator und erstem Prisma ist veranderlich, so da8 ~ 
behufs magnetischer Drehung eine Spule von 42 cm Lange oder ein Boasscher | 
Elektromagnet zwischengefiigt werden kann. Auf diese Weise wurden die 
Drehungen in Quarz und Zuckerlésungen, sowie die Verdetschen Konstanten — 
von Wasser und Hexan bestimmt. Schonrock. — 


M.y. Laue. Berichtigung zur Veréffentlichung ,,Uber die Higen- - 
spannungen in planparallelen Glasplatten und ihre Anderung beim | 
Zerschneiden“. ZS. f. techn. Phys. 12, 225, 1931, Nr. 4. Einige Druck- und — 
Rechenfehler, welche sich in die genannte Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 11, 385, a 
1930; Referat in diesen Ber. 11, 2788, 1930) eingeschlichen haben, werden richtig-_ 
gestellt. Es sei darauf hingewiesen, da8 zwar entsprechend diesen Verbesserungen — 
auch die numerischen Berechnungen auf den letzten beiden Seiten der Abhandlung 
zum Teil merkliche Anderungen erleiden, die GréS8enordnung in den Zahlen- | 
angaben aber gewahrt ‘bleibt. ° Schénrock. 
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H. B. Wahlin. The emission of positive ions from thoriated tungsten. 
Phys. Rev. (2) 37, 473, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Untersuchung 
der Emission positiver Ionen von thoriertem Wolfram zeigt, daB bei Erhitzung 
auf eine Temperatur iiber 2000° C drei Ionenarten abgegeben werden: ein W-Ion 
von der Masse 184, ein zweites Ion von der Masse 232 und ein noch schwereres 
Jon von der Masse 247 + 1. Dieses schwere Ion mag ein Mononitrid oder Monoxvd 
des Thoriums sein. DaB8 es nicht WO 4 Sein kann, folgt daraus, daB es nicht ver- 
schwindet, wenn der Draht in einer Wasserstoffatmosphire erhitzt wird. Entgasen 
des Drahtes bei einer Temperatur von 1200°C wahrend 100 Stunden in einem 
Vakuum von 10-*mm bringt das Ion nicht zum Verschwinden. Auch eine Ver- 
anderung des Gasdruckes in der Kammer der positiven Ionen von 10—® auf 
10—° mm hat keinen Kinflu8 auf das Ion. Langeres Erhitzen auf eine Temperatur 
uber 2000° C verringert die Menge der Ionen 247 im Vergleich zu 232, die als Th 
angesprochen werden. Weder 232 noch 247 trat auf, wenn nicht thoriertes Wolfram 
oder Thoriummetall benutzt wurden. Eine Réntgenuntersuchung im L-Gebiet 
von Thoriummineralien gab keine Anzeichen dafiir, daB das schwere Ion ein 
Element ist. Gintherschulze. 


J. Mendousse. Réalisation du corps noir au point de fusion de l’or 
par la méthode du bain de métal. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 
1578—1588, 1930, Nr. 12. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 300.] Bei der Fest- 
legung der Helligkeit des schwarzen Korpers beim Goldschmelzpunkt nach der 
Tiegelmethode tritt die Strahlung senkrecht von unten nach oben aus dem in 
das fliissige Metall getauchten schwarzen Kérper heraus. Soll ein optisches Pyro- 
meter an den Goldpunkt angeschlossen werden, so ist man deshalb gezwungen, 
wenn man mit dem Pyrometer nicht senkrecht nach unten visieren will, ein total 
reflektierendes Prisma zu verwenden. Das erfordert wegen des Durchlassigkeits- 
faktors des Prismas an den pyrometrischen Angaben eine Korrektion, die erst 
experimentell festgelegt werden mu und die die Zahl der MeSfehler erhdht. 
Der Verf. beschreibt eine Anordnung mit einem kleinen schwarzen Kérper aus 
Graphit, aus dem die Strahlung in horizontaler Richtung austritt. Die notwendige 
Goldmenge betragt nur 20g. Becbachtungen mit dem optischen Gliihfaden- 
pyrometer vor diesem Apparat zeigten wahrend der Dauer von 5 Monaten eine 
Konstanz von + 0,1°. Tingwaldt. 


R.C. Johnson and R. K. Asundi. The Structure of the High Pressure 


‘Carbon Bands and the Swan System. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 


668—688, 1929, Nr. 795. Die Verff. studieren die Erzeugungsbedingungen der 
sogenannten Hochdruck-Kohlenstoffbanden — die Fowler 1910 fand und die 
man dem CO zuschrieb — und des Swansystems. Beide Systeme gehéren nach 
den Verff. dem C,-Molekiil an. Denn die bekannten Hochdruckbanden lassen sich 
zusammen mit sechs neu gefundenen in ein System bringen, das mit dem Swan- 
system einen gemeinsamen Endzustand zeigt. Die Hochdruckbanden_ bestehen 


nur aus P- und R-Zweigen; der Elektroneniibergang entspricht dg) > apr ‘ 
Die Feinuntersuchung der R-Banden zeigt merkwiirdige Storungen und Ano- 


Die Methoden von Hund und Mulliken werden auf das C,-Molekiil 


Le. Binieelek 


angewandt. — 
0. W. Richardson and W.E. Williams. Fine Structure in the Hydrogen 


Band Lines. Nature 127, 481, 1931, Nr. 3204. Hine kurze Mitteilung tiber einige 


Falle von Feinstruktur in den Banden des Wasserstoffs. Das Spektrum wurde 
mit einem Quarzspektrographen untersucht, der mit emem Reflektionse 
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gekreuzt war. Verschiedene Linien der Bandensysteme 3d 35> —> 2 p37 und 
3 p 211 —> 28% zeigen schwachere Komponenten. Diese Beobachtungen lassen 
sich deuten, da8 das 3 p *J/, -Niveau doppelt mit dem intensiveren Niveau niedriger 
gelegen, das 2 s?4-Niveau doppelt mit dem schwacheren Niveau niedriger gelegen 
ist. Andererseits sind die Bandenlinien der Singuletterme scharf ohne Anzeichen 
irgendeiner Feinstruktur. Die Messungen, die allerdings noch vorlaufigen Charakter 
besitzen, deuten darauf hin, daB das Wasserstoffbandenspektrum noch enger 
dem Heliumspektrum verbunden ist, als man bisher angenommen hatte. Frerichs. 


W.H. J. Childs. The Distribution of Intensity in the Band Spectrum 
of Helium: the Band at 44650. Proc. Roy. Soe. London (A) 118, 296 —317, 
1928, Nr. 779. Messungen der Intensitaétsverteilung an der Bande 4650 A stimmen 
mit den Vorhersagungen des Summierungsgesetzes nicht tiberein. Die P- und 
R-Zweige sind starker, in bezug auf den Q-Zweig, als es die Theorie fordert. Die 
beobachtete Verteilung wird durch ein Gesetz von der Form 7. e~ #/kT beschrieben, 
wobei ¢ eine lineare Funktion von 7 ist. Die Temperatur, die man aus der Annahme 
erhaélt, die Verteilung des Drehmoments sei beherrscht durch den Boltzmann- 
faktor, ist héher als die wahre Temperatur des Gases. Die Untersuchung der 
Dopplerbreite der Linien zeigt jedoch, daB die Verteilung der Fluggeschwindig- 
keiten der wahren Temperatur entspricht. Binkele. 


Jadwiga Brzozowska. Sur la structure de la bande 2482,07—2476,06 A 
dans le spectre de mercure. C. R. Soc. Pol. de phys. 5, 207—213, 1931, 
Nr. 3. (Polnisch mit franzésischer Zusammenfassung.) Die Verf. hat die Bande 
des Quecksilbers zwischen 2482 und 2476 A.-E., die schon frither vielfach unter- 
sucht worden war, mit einem Spektrographen gréerer Dispersion (1 mm/A.-E.) 
photographiert. Als Lichtquelle diente ein Quarzentladungsrohr mit dem Wechsel- 
strom eines Transformators betrieben. 20 einzelne Linien dieser Bande konnten 
gemessen und in einen Nullzweig vy = A + Cm(m-+ 1) eingeordnet werden. 


Daneben wurden noch zwei weitere schwache Banden beobachtet, deren Ursprung — 
noch nicht geklart ist. Frerichs. 


A. Przeborski. Sur la structure fine des bandes d’absorption de la 


vapeur de sélénium. C.R. Soe. Pol. de phys. 5, 251— 259, 1931, Nr. 3. (Polnisch- 


mit franzésischer Zusammenfassung.) Der Verf. hat im Anschlu8 an eine Unter- 
suchung der Feinstruktur der Tellurabsorptionsbanden die Feinstruktur der 


Selenabsorptionsbanden untersucht. Die Aufnahmen ergeben zwei Banden-_ 


systeme mit den Wellenzahlen: 22137,90 bis 22168,37 bzw. 21735,12 bis 21770,24. 
Bei der Einordnung der gemessenen Linien in Serien erwiesen sich die von Kessel 
beobachteten Resonanzserien des Se,-Dampfes, die bei der Einstrahlung der 


Quecksilberlinien 4358 bzw. 4046 A.-E. auftreten, als sehr niitzlich. Die Ab- 


schétzung des Tragheitsmoments ergibt. daS8 der Trager dieses Systems das 
Se,-Molekiil ist und daf ebenso die schwachen Absorptionsbanden zwischen 
4000 und 4700 A.-E. dem Selenmolekiil zugehéren. Der Kernabstand ergibt sich 
als ungefihr gleich mit dem Abstand zweier Atome im Selenkristall. SchlieBlich 
zeigt es sich, dafs gerade wie bei Tellur au8er den normalen Banden, deren Kanten 
nach kurzen Wellen liegen, ebenfalls Banden, die nach Violett abschattiert sind, 
auftreten. Frerichs. 


Paul Huber. Band spectrum of sulphur. Phys. Rev. (2) 87, 471, 1931, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht. ) Das Bandenspektrum von 8, wurde sowohl in Emission 
als auch in Absorption untersucht. Bei der Absorption wurde als Lichtquelle 
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ein Unterwasserfunken benutzt. Zur Emissionsspektrenerzeugung dienten 
Geisslerréhren. Der Effekt der Vordissoziation ist besonders auffallig bei der 
Emission, wo die n’-Reihe plétzlich nach der 8—0-Bande abbricht (2828 A), 
wie von Von Iddekinge beobachtet worden ist. Daher verringert sich die Disso- 
ziationswarme des normalen §S, auf weniger als 4,39 Volt gegeniiber den 4,9 Volt, 
die in den Critical Tables angegeben sind. In der Genauigkeit der Bestimmung 
der Dissoziationswarme von angeregtem §S, konnte keine Verbesserung erzielt 
werden, weil bei Emission die UnregelmaSigkeiten der Intensitaten sehr groB sind. 
Fiuinf Emissionsbanden zwischen 2828 und 2980 wurden mit hoher Dispersion 
photographiert, wozu die zweite Ordnung eines 7 m-Gitters benutzt wurde. An 
der Feinstrukturanalyse wird gearbeitet. Giintherschulze. 


Oliver R. Wulf and Ernest J. Jones. Distribution of intensity within 
the 6 and y band systems of nitric oxide. Phys. Rev. (2) 87, 471, 1931, 
Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Schwankungen in der Intensitatsverteilung 
innerhalb der f- und y-Banden von Stickoxyd wurden beobachtet, wenn die 
Produkte eines Sauerstoffentladungsrohres zur Einwirkung auf die Produkte 
einer Rohre mit aktivem Stickstoff gebracht wurden. In diesem Zusammenhang 
wird auf eine abnorme Anregung der y-Banden von Stickoxyd hingewiesen, 
die von einem gewéhnlichen Lichtbogen hoher Stromstarke bei Atmospharen- 
druck erzeugt werden. Der Charakter der Intensitatsverteilung 148t darauf 
schheBen, da die Anregung als eine Chemilumineszenzerscheinung zustande 
kommt, wobei die Anregungsenergie aus der Energie gewonnen wird, die bei der 
Reaktion frei wird. An der Reaktion scheinen sich metastabile Stickstoffmolekeln 
zu beteiligen. Ist dieses der Fall, so zeigt es das chemische Reaktionsvermégen 
eines Zustandes des neutralen Stickstoffmolektils in der homogenen Gasphase. 
Die Bedingungen, die zu den Schwankungen der Intensitatsverteilung in den 
Bandensystemen fiihren, die oben erwaéhnt wurden, zeigen, daB die Anregung 
von Bandenspektren von Chemilumineszenzvorgangen abhangen kann und da8 
infolgedessen die Intensitaétsverteilung haufig abnorm sein wird. Giintherschulze. 


Harold P. Knauss. CO bands in the region 42220 to 13300. Phys. Rev. 


(2) 87, 471—472, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mikrophotometerauf- 


nahmen im Gebiet 2200 bis 3300 A wurden an CO-Bandenspektren der elektroden- 
losen Ringentladung ausgefiihrt und die Wellenlaéngen gemessen. Nicht identi- 
fizierte Banden bei den Wellenlangen 2925, 3028, 3138 und 3235 A wurden als 
zu einem neuen System gehérig identifiziert und entsprechen Ubergangen von 
© (2) nach a’ (32). Entsprechend den Werten der bekannten Energieniveaus 
des CO-Molekiils, die von Estey angegeben worden sind (Phys. Rev. 35, 309, 
1930), sollte die Gleichung des neuen Systems sein: » = 34160 — (1173.n” — 9n""?), 
Ein Vergleich der berechneten und beobachteten Wellenlangen ergibt folgendes: 
eI EEE EEE EEE EEE 


' Ubergang v berechnet 2 berechnet A beobachtet 
0—0 34 160 2926,5 2925 
0—1 32 996 3029,8 3028 
0—2 31 850 3138,8 3138 
0—3 30 722 3254,1 3253 Giintherschulze. 


i ‘ i f slightly asymmetric 
ld H. Nielsen. Infrared absorption bands o ig : 
Be aes Phys. Rev. (2) 37, 472, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine 
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Reihe theoretischer Kurven, die die Eigenschaften ultraroter Banden vollsténdig — 
asymmetrischer Molekeln zeigen, wurden von D. M. Dennison berechnet. Als 
Ergénzung dazu wurden Berechnungen fiir Molekeln mit nur geringer Unsymmetrie 
durchgefiihrt. A,, A, und A, wurden als die drei Haupttragheitsachsen des 
Molekiils gewahlt, wobei A, < Ay < Az war. Sodann wurden Diagramme der 
Lagen der Linien und ihrer relativen Intensitaten gezeichnet, die aus den quanten- 
mechanischen Lésungen asymmetrischer Rotatoren gewonnen waren. Der Para- 
meter 90 = A,/A, variierte dabei in Stufen von 0,01 zwischen den Grenzen @ = 0 
und 0,1. Die Ergebnisse sollen auf das Spektrum des Formaldehyds (H,CO) 
angewandt werden. Gintherschulze. 


John R. Patty and Harold H. Nielsen. Infrared absorption of formaldehyde 
vapor. Phys. Rev. (2) 87, 472, 1931, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) An 
Formaldehyddampf (H,CO) wurden Messungen mit einem Hilgerschen Ultrarot- 
spektrometer der Wadsworthtype vom Sichtbaren bis zu 7,0  ausgefiihrt. Das 
Spektrometer ist mit einem Steinsalzprisma und einer Coblentzschen Thermo- — 
sdéule ausgeriistet und wird in Verbindung mit einem Moll-Thermorelais und emem 
Drehspulgalvanometer hoher Empfindlichkeit von Leeds und Northrup 
verwandt. Die von Salant und West mitgeteilten Banden wurden bestatigt — 
und auSerdem eine Bande relativ groBer Intensitat bei 4.7 ~ und eine weitere © 
schwache bei 2,3 ~ gefunden. Die Reihenfolge der Intensitaéten ist 4,7, 3,38, 1,8, — 
1,4, 2,3 und 1,25 uw. Ein weiteres schwaches Maximum wurde bei 1,9 w gefunden, 
aber es wird angenommen, da es ein Teil der 1,8 u-Bande ist, die Salant und 
West. mitgeteilt haben. Die Bande bei 3,38 ~ wurde mit Hilfe eines Stufen- — 
prismen-Gitterspektrometers der Sleatortype in ihre Feinstruktur aufgelést.— 
Ihre allgemeinen Charakteristiken sind P-, Q- und R-Zweige, von denen der — 
Q-Zweig relativ schwach ist und eine Feinstruktur von 4,5 cm—! hat. f 
. Giintherschulze. 
W.R. Frederickson and A.L. Warntz. The spectrum of strontium and 
barium hydride. Phys. Rev. (2) 37, 472, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) — 
Banden, die den Hydriden der Elemente Sr und Ba zugeschrieben werden, da 
sie durch einen Lichtbogen zwischen Eisen und dem betreffenden Element in © 
einer Wasserstoffatmosphare erhalten werden, liegen im fernen Rot des Spektrums, 
schattieren nach Violett ab, zeigen aber keine Ahnlichkeit. Die Sr-Banden liegen- 
in dem Gebiet 7500 bis 6800 A mit doppelten K6pfen bei 7350, 7323 und 7020, - 
6985, wovon die letzteren die intensiveren sind. Am fernen roten Ende des Spek- 
trums herrscht eine eigentiimliche Intensitatsverteilung, die keine scharfen Képfe 4 
zeigt und weite offene Stellen in der Feinstruktur hat. Bei groBer Dispersion : 
zeigt die 7020-Bande vier starke Zweige, also einen 22 —?2-Ubergang. Die Ba- 
Bande liegt in dem Gebiet 6925 bis 6380 und ist eine 2/7—2-Bande, die Satelliten- 
reihen zeigt, die im Vergleich zu den iiblichen P-, Q-, R-Reihen relativ stark sind. i 


; ’ ua Giintherschulze. 
Marja Kaezynska. Uber die selektive Anregung der OH-Bande beim 


‘ 


Luftnachleuchten und iiber das Nachleuchten des Kohlendioxyds. 
C. R. Soc. Pol. de phys. 5, 261—266, 1931, Nr. 3. (Polnisch mit deutscher Zu- 
sammenfassung.) Bei einer Zumischung von Wasserdampf zu der in einem Ent-_ 
ladungsrohr nachleuchtenden Luft tritt, auBer dem kontinuierlichen Spektrum, — 
die ultraviolette OH-Bande 3064 A.-E. auf. Die Wasserdampfmolekiile sin 
im Gebiet des Nachleuchtens also dissoziiert und auBerdem wird das O H-Molekiil 
angeregt. Das OH-Spektrum besteht nach Heurlinger aus zwei Gruppen zu 
je drei doppelten Zweigen Pf, Qt, R*, Pk, Qk, R‘, wobei k = 1, 2 ist. In de 

elektrischen Entladung durch Wasserdampf sind beide Bandepgruppen von gleicher 
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_ Intensitaét, im Nachleuchten wird merklich dagegen nur die Gruppe P,, Q,, Ry 


angeregt. Daneben treten weitere eigentiimliche. Intensitétsanomalien auf, die 
aus einem beigefiigten Mikrophotogramm zu entnehmen sind. Da die Dissoziations- 
energie des H,O-Molekiils nach Wood und. Gaviola 5,2 Volt betragt und zur 
Anregung der Bande 3064 weitere 4,04 Volt bendtigt werden, kann die. beim Nach- 
leuchten zugefiihrte Energie nicht kleiner als 9,24 Volt sein, sofern der Proze8 
der Dissoziation und Anregung in einem Schritt erfolgt. Von anderen in die nach- 
leuchtende Luft eingefiihrten Gasen ergab CO, ebenfalls ein N achleuchtespektrum, 
das von dem in der Entladung durch CO, erzeugten verschieden ist.. Frerichs. 


A. Elliott. The Absorption Band Spectrum of Chlorine. II. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 127, 638—657, 1930, Nr. 806. Es wird ein Irrtum berichtigt, 
der in der vorhergehenden Abhandlung unterlaufen war. Die drei dort beschrie- 
benen Banden miissen als 1—> 11-, 1—> 12- und 1—> 13-Banden_ bezeichnet 
werden. Vier neue Banden des Cl;;Cls,, naémlich 2 —> 6, 2—»> 7, 2—> 8 und 
2—> 12 werden beschrieben, ferner zwei Banden, die dem Cl,,Cl,, zugeordnet 
werden, 2—> 6- und 2 — > 12-Banden. Fiir das Intensitatsverhaltnis der 
einzelnen Bandenlinien wird eine untere Grenze von 1,36: 1, eine obere von 
1,45: 1 wahrscheinlich gemacht. Das Mengenverhaltnis der Molekiile Cl, Cl,, 
zu den Cl;,Cl,, wird aus Intensitétsmessungen geschatzt; der Wert ist kleiner, 
als er sich aus dem bekannten Isotopenverhaltnis ergeben sollte. Das mu auf 
MeSfehlern beruhen oder seine Ursache darin haben, da8B die Molekeln verschieden 
stark absorbieren. Binkele. 


R. W. B. Pearse. The Ultra-Violet Spectrum of Magnesium Hydride. 
Il. The Many-Lined Gamma-System. Proc. Roy. Soc. London (A) 125, 
157—179, 1929, Nr. 796. Die Banden des Viellinien-Ultraviolett-(y)-Systems 
des MgH in der Gegend 2560 bis 3240 A werden gemessen. Die Schwingungs- 
quantenzahlen werden zugeordnet. Die Bandenanfange werden durch die Gleichung 
dargestellt : i 


y —= 35 904,5 + 1138,4 (n’ re 5) * ie (n’ - 5)— 1702,2 (n" ae 5) 
$84.2 (n" + =) 


Die Rotationsstruktur ist einfach — ein P- und ein Rk-Zweig mit einer fehlenden 
Anfangslinie — und entspricht dem *S —> +S-Ubergang. Verwendet man einen 


- Rotationsterm von der Form: 


ijt 28 Ger De, Gee U4 
so findet man folgende Konstanten: 
1 rad 
Br = 4,3020 — 0,0492 (n’ +} ~ 0,050 (n+ 5) 


BY = 6,3782 — 0,1854(n” Ss): 


n 


2 
? 


Mittelwert von D/, = 2,16.10-4, Di, = 3,45.10-*. Der Isotopeneffekt wird 
‘ a ae F ros ‘ : reise 

und die erhaltenen Werte werden in guter Ubereimstimmung mit 
tee gefunden, MgH oder MgH™ sei der Trager des Spektrums. Bznkele. 


i Its. Nature 127, 485, 
. N. Sah d S.C. Deb. Colours of Inorganic Sa : 
‘ ees Sea ae Die Verff. haben Absorptionsspektren von Chromehlorid- und 
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Ferrichloriddampfen bei Temperaturen zwischen 1000 und 1400° C aufgenommen — 
und finden in ersteren eine Anzahl von Banden in der Gegend von 4100. A, in 
letzteren bei 4350 A, die sie dem Cr*t* bzw. dem Fe** zuschreiben; auSerdem 
findet von 3000 A bis zum Rande der Aufnahme hei 2200 A kontinuierliche Ab- 
sorption statt, die die Verff. im Gegensatz zu der von J. Franck und Mitarbeitern 
fiir die Chloride einwertiger Elemente gegebenen Deutung dem Cl --Ion zu- 
schreiben. K. Prabram. 


John P. Vinti. Energies and Wave-Functions of the State (1s) (2s)18 
in Helium-like Atoms. Phys. Rev. (2) 37, 448—449, 1931, Nr.4. Unter 
Verwendung einer von Eckart angegebenen Modifikation des Ritzschen 
Naherungsverfahrens errechnet Verf. die Termwerte fir den ersten angeregten 
Zustand heliumahnlicher Atome. Seine Resultate stimmen mit den experimentell 
gefundenen Werten befriedigend iiberein. Sauter. 


E. Fermi. Sul calcolo degli spettri degli ioni. Cim. (N.S8.) 8, 7—14, 
1931, Nr. 1. Die vom Verf. eingefiihrte statistische Methode zur Berechnung 
der Eigenschaften neutraler Atome wird auf ionisierte Atome angewandt. Es 
ergibt sich fiir die Rydbergkorrektion der s-Terme der dreifach ionisierten Atome 
eine gute Ubereinstimmung mit den Versuchen. Tollert. 


Ettore Majorana. I presunti termini anomali dell’elio. Cim. (N.S8.) 8, 
78—83; 1931, Nr. 2. Zwei neue Heliumlinien, 320,4 und 375,5 A sind nach P. G. 
Kriiger den anormalen Termen (2 p)?°P);. bzw. (2.s)?4S) zuzuordnen. Die 
Energieberechnung und Stabilitatsbetrachtungen bestatigen die erste Zuordnung, 
wahrend die zweite aus energetischen+Griinden unhaltbar ist; es erscheint sogar_ 
unwahrscheinlich, da die zweite Linie iberhaupt dem atomaren Helium zugehort. 
K. Przibram. 
E. Segré. L’irradiamento dei quadrupoli. Cim. (N. 8S.) 8, XXVIII 4 
—XXXVII, 1931, Nr.2. Referat iiber die Quadrupolstrahlung. K. Przibram.— 


S. Sambursky. Anomale Dublettstruktur des 4?/-Terms von Kupfer. 
Naturwissensch. 19, 309—310, 1931, Nr. 14. Der Verf. hat bei einer Untersuchung ~ 
der relativen Intensitéten der durch elektrische Felder erzwungenen verbotenen — 
Uberginge 2°P — 4?F beobachtet, daB die eine Komponente 2 Ps), — 42F 
ein enges Dublett ist. Daraus berechnet sich der Abstand der beiden 2/'-Terme — 
zu 2,5 Wellenzahleneinheiten. Diese Aufspaltung des 2F-Terms ist beinahe zwei 
Drittel der Aufspaltung des 5 ?D-Terms, ahnlich wie bei den ?F-Termen des kupfer- 
abnlichen Zn I1-Spektrums. AuBerdem ist der ?¥-Term verkehrt gelagert. 
Frerichs., 
Herbert Schober. Die Méglichkeit des Vorhandenseins von Rhenium — 
unter den Fraunhoferschen Linien des Sonnenspektrums. Natur-— 
wissensch. 19, 310, 1931, Nr. 14. Ein Vergleich der von dem Verf. sowie auch von _ 
Meggers aufgestellten Tabellen der Rheniumbogenlinien mit dem Atlas des” 
Sonnenspektrums zeigt, da® von 60 starkeren Rheniumlinien 24, darunter die 
starken griinen 5271,18 und 5275,79 A mit Linien des Sonnenspektrums geringer _ 
Intensitaten tibereinstimmen. Allerdings ist die staérkste Linie 4889,38 A im Sonnen- — 
spektrum nicht vorhanden, so da8 der Schlu8 auf Anwesenheit von Rhenium in — 


der Sonnenatmosphare noch etwas unsicher ist. Frerichs. ‘ 
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V. Kondratjew. Uber die Existenz eines 2voltigen Terms des Queck- 
silberatoms, Phys. ZS. 32, 288—289, 1931, Nr.7. Da flas Quecksilberatom — 
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in seinem Grundzustand 18, als valenzlos zu betrachten ist, kann man vermuten, 
da8 es sich in Verbindungen in einem angeregten Triplettzustand befindet. Der 
Verf. berechnet nun in bekannter Weise aus den teils optisch, teils thermochemisch 
bestimmten Trennungsarbeiten der beiden Halogenatome in den Verbindungen 
HgCl,, HgBr, und HgI, den Energieiiberschu8, den die Abtrennung des ersten 
Halogenatoms gegeniiber der Abtrennung des zweiten aufweist und der rund 
2 Volt betragt. Den gleichen Wert erhalt man in ahnlicher Weise aus der Disso- 
ziationsenergie des HgH-Molekiils. Kombinationen dieses metastabilen tiefen 
Terms (vielleicht eines *#-Terms) mit den bekannten Quecksilbertermen sind 
bisher noch nicht beobachtet worden, so da8 der Term wahrscheinlich gegentiber 
den vielen bekannten Hg-Termen metastabil ist. Frerichs. 


J.B. Green. Multiplet separations and Zeeman effects. Phys. Rev. 
(2) 37, 469—470, 1931, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die von Houston 
und Goudsmith entwickelten Methoden werden auf die Spektren von Zinn, 
Blei und Antimon angewandt. Bei Verwendung der spektroskopischen Werte 
der Multiplettabstande ist es méglich, die g-Werte der Konfiguration p? von Sn I 
und Pb I festzustellen. Ebenso die Konfiguration ?P + s von Sb in sehr befriedi- 
gender Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten von Green und L oring 
sowie Back. Weitere Ubereinstimmung findet sich im Falle des 3P und !P von 
Sn IIT. Die Multiplettabstaénde und g-Werte, die nach Houstons Theorie aus- 
gerechnet werden, erklaren die von Green und Loring in diesem Spektrum 
gefundenen Anomalien. Gintherschulze. 


J. W. Beams. Spectra emitted in the initial stages of condensed 
discharges. Phys. Rev. (2) 37, 470, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Verbesserungen der Methode der Kerrzelle (Phys. Rev. 24, 35, 1930) machten es 
moglich, die Zeit des Auftretens von Spektrallinien in kondensierten Entladungen 
als Funktion des Gasdruckes zu untersuchen. In Quecksilberdampf folgte auf 
5461 (2 °>P, — 23S) sehr dicht (innerhalb der MeBgenauigkeitsgrenze bei Drucken 
oberhalb von 10cm) 4358 (2°P, — 23S), wahrend 5791 (21P — 31D) etwas 
spater erschien. Wurde der Dampfdruck des Quecksilbers vergroBert, so nahm 
das Intervall zwischen dem Auftreten von 5461 und 5791 ab. In einer Entladung 
in Luft erschien 5001 N II (1 3D1,, — 1%», 3) zuerst. Wurde der Druck von einer 
Atmosphare aus verringert, so nahm die Zeit zwischen dem Auftreten von 5001 
und 4631, 4643 NII (1°P, — 2?P», 1) ab, wahrend eine leichte Zunahme in der 
Zeit zwischen dem Auftreten von 5001 und der Gruppe 5680, 5676, 5667 N II 


(1 3Py 9 1 — 13D3 4,9) festgestellt wurde. In einem Gemisch gleicher Mengen 


von Luft und He nahm die Zeit zwischen dem Auftreten von 5001 NI und 5876 
(2°P — 32D) bei Verringerung des Druckes zu. Die Ergebnisse zeigen peer eas 
i ini ren Niveaus wenigstens zum Teil durch Sekundarvorgange 
ae ito, ee ‘ Giintherschulze. 


.E. Mack. The sixth spectrum of arsenic. Phys. Rev. (2) 
es en A 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Linien des Ubergenie: 
3 d9 4s <— 3d? 4p wurden in As VI identifiziert. Das Spektrum stimmt in jeder 
Beziehung mit den Erwartungen iiberein, die aus der Extrapolation der Reihe 
Nil—Ge V sich ergeben, im Gegensatz zu der As VI-Einordnung, die von 


P. Pattabhiramiah und A. 8. Rao (ZS. f. Phys. 53, 587, 1929) vorgeschiagen 


dd. ist Giintherschulze. 
worden ist. 


i | 1 limit of the satellites 
t D. Richtmyer. The upper atomic number 5 
“hee x-ray ae LB, Phys. Rev. (2) 87, 456—457, 1931, Nr. 4. (Kurzer 
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Sitzungsbericht.) Bisher sind fiinf Satelliten der Linie Df, fiir die Elemente in 
dem Ordnungszahlbereich 40 bis 51 gefunden worden. Es, wurde versucht, den 
Bereich nach hodheren Ordnungszahlen zu erweitern und festzustellen, ob es in 
der Atomreihe eine Grenze gibt, oberhalb deren keine Satelliten existieren. Dazu 
wurde ein Vakuumspektrometer nach Siegbahn benutzt. Die einzige Ab- 
weichung von der tiblichen photographischen Methode der Roéntgenspektrometrie 
bestand in der relativ hohen Spannung an der Réntgenrodhre. Der Satelhit LB, (a) 
wurde fiir die Elemente 50, 51, 52, 53, 56, 58 und 60 beobachtet und gemessen. 
Die beiden anderen Lf’, und Lf; nur bis zam Element 53. Bei den Elementen 
oberhalb von Xe (54) andern die Linien Lf,, LB, und Lf, (Siegbahn) ihre Lagen ~ 
im Spektrum relativ zu LB, in der Weise, daB sie genau die Stellen einnehmen, 
wo die Satelliten Lf’, und Lf zu erwarten sind, so daS die Beobachtungen 
schwierig werden. Die Platten scheinen jedoch zu zeigen, da diese Satelliten 
verblassen und bei der Ordnungszahl 53 verschwinden. Die Satelliten Lf, (b) _ 
und Lf, (c) werden oberhalb der Ordnungszahl 50 nicht gefunden. Uberall, wo die 
Satelliten gefunden wurden, gehorchen sie dem Gesetz, daB (4/R)'!2 eine lineare 
Funktion der Ordnungszahl ist. | Gintherschulze. 


F. K. Richtmyer. Are the wave-lengths of x-ray satellites affected 
by chemical combination? Phys. Rev. (2) 37, 457, 1931, Nr. 4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die vom Verf. vorgeschlagene Theorie des Ursprungs der ~ 
Satelliten durch den ,,Zweielektronensprung“ fordert, da der eine der Ubergange 

zwischen éuBeren Elektronenschalen stattfinden und daher durch chemische — 
Verbindungen etwas modifiziert werden sollte. Das heiSt, der Wellenlangen- : 
unterschied AA zwischen einem Satelliten und seiner Hauptlinie mute vom 
chemischen Zustand des emittierenden Atoms abhaéngen. Es wird ein Versuch — 
beschrieben, solch eine Wellenlangenverschiebung fiir die K«a-Satelliten von — 
Si (14), S (16), Ca (20), Ti (22) und die Lf,-Satelliten von Ag (47) zu entdecken. — 
AuBer bei Si (14) sind die Messungen wegen der méglichen Reduktion oder Oxy- — 
dation des Elements in der Antikathode und der daraus folgenden bekannten — 
Wellenlangenverschiebung der Hauptlinien nicht schliissig. Bei Si (14) waren 

die Messungen sicherer. Der Vergleich der Kas, 4-Satelliten des metallischen Si 

mit denen von Na,SiO; ergab, daB AA fir das Silikat bei Ka, 3,9% und bei 
Ka, 2,8% gréBer war als fiir metallisches Si. Die Werte stimmen im wesentlichen — 
mit denen von Backlin tiberein. - Es diirfte jedoch nétig sein, die Fluoreszenz- | 

spektren zu untersuchen, um die stérende Wirkung chemischer Reduktion in der — 
Antikathode auszuschlieBen. Guntherschulze. 


we 


x-ray line Lo,. Phys. Rev. (2) 37, 457, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Ka; und Ko, die Satelliten von Ka, verlieren mit zunehmender Ordnungszahl 
oberhalb von Cu (29) schnell an Intensitét und sind oberhalb von As (33) nicht 
mehr gefunden worden. Ihr Verschwinden scheint annéhernd mit dem AbschluS 
der vierten Periode des Bohrschen periodischen Systems zusammenzufallen. 
In éhnlicher Weise verblassen die Satelliten von L«,, die bei Cd (48) noch stark — 
sind, sehr schnell bei Annaéherung an das Ende der fiinften Periode. Verf. versucht 
durch groBe Expositionsdauer diese L«-Satelliten im Bereich von Sn (50) bis 
Ce (58) zu ermitteln. Er findet jedoch kein sicheres Anzeichen ihres Vorhanden- 
seins oberhalb von Xe (54). Von Sn (50) bis J (53) verblassen sie zu einem sehr 
schwachen diffusen Band, das kaum eine Struktur erkennen 148+ und bei dem 
infolgedessen eine Identifizierung der Linien schwierig ist. , Giintherschulze. 


E. Ramberg. Upper atomic number limit of the satellites of s 


_zugehorige Energie ist 4,7 
bei Cd. Hg hat mehr als genug Energie, um W 
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R. M. Langer. Interpretation of x-ray satellite lines. Phys. Rev. (2) 37 

457 — 458, ‘1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Quantenmechanische Rech-. 
nungen zeigen, daB . Zweielektronenspriinge “‘, an denen zwei Elektronen in ver- 
schiedenen Schalen beteiligt sind, Linien geben, die zu schwach sind, um die 
beobachteten Satelliten zu erkliren. Es l8t sich jedoch eine Theorie von Spriingen 
einzelner Elektronen in doppeltionisierten Atomen geben, die zu Linien viel 
groBerer Intensitat fiihrt und die mit den Versuchsergebnissen von Richtmyer 
und Taylor, Du Mond und Hoyt vereinbar sind. Nach dieser Theorie werden 
die Ka-Satelliten «’, x4, a3, a, % der Elemente von Na an durch die Ubergange 


_hervorgerufen: (1 8) (2 8) (2 p)® 48 — (18)? (28) (2p))*P. 2... Ce’) 
(1 8) (28) (2 p)® 3S — (18)? (28) (2p)°P. . . . . . . (am) 
(1.8) (2's)? (2 p)®®P'— (18)? (2.8)? (2p)88P. 2. sa (ay) 
(1 8) (28)? (2 p)§1P — (18)? (28)*(2 ps. 2... . (a) 
(1s) (28)? (2 p)§1P — (1s)? (2s)2(2p)83D. . . . . . . (x) 


Fiinf Ubergange sind zu erwarten und fiinf werden beobachtet. AuSerdem stimmen 
die berechneten Intensitaéten mit denen des Versuchs iiberein. Genaue Berech- 
nungen der Absténde zwischen den Linien kénnen noch nicht ausgefiihrt werden, 
weil die Wellenfunktionen noch nicht genau bekannt sind. Die besten verfiig- 
baren Wellenfunktionen geben Abstinde, die etwa 50% falsch sind. Die Theorie 
148t sich erweitern, so da8 die Struktur der Absorptionskanten und die Verschiebung 
der Absorptionskante mit der Valenz erklart werden. Giintherschulze. 


Frances G. Wick. Thermoluminescence excited by exposure to radium. 
Phys. Rev. (2) 37, 465, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach einer von 
Przibram angegebenén Methode wurden CaSO, + Mn und Stiicke von Fluorit 
Radiumstrahlen ausgesetzt und die dadurch erregte Thermolumineszenz durch 
Erhitzen der Proben vor einer Photozelle in Verbindung mit einem Wulfschen 
Elektrometer gemessen. Beobachtet wurde vom Beginn der Erhitzung bis zum 
Aufhéren des Lichtes. Wurden die Probestiicke vor oder nach der Radium- 
exposition einem Druck von 10000 kg/cm?* ausgesetzt, so anderte sich die Inten- 
sitat des emittierten Lichtes. CaSO, + Mn zeigt ein einzelnes Intensitétsmaximum 
bei steigender Temperatur. Der angewandte Druck verringert die Héhe dieses 
Maximums. Pulverisierter Fluorit, der zuvor erhitzt ist, um saémtliche nattirliche 
Thermolumineszenz zu entfernen, zeigt nach Bestrahlung durch Radium eine 
Anzahl scharfer Maxima infolge verschiedener Verunreinigungen durch seltene 


- Erden. Auch diese Maxima werden durch den Druck niedriger. Hin breites 
_ diffuses ‘Band im Blau, iiber das die scharfen Banden gelagert sind, wird durch 


den Druck verstarkt. Giintherschulze. 


J. G. Black and W. G. Nash. The effect of hydrogen upon the intensities 
of the spectra of zinc, cadmium and mercury. Phys. Rev. (2) 37, 468, 


1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn Wasserstoff in einem Nieder- 


_ spannungsbogen Zinkdampf beigemischt wird, so andern einige Zinklinien deutlich 
_ ihre Intensitat (Phys. Rev. 34, 1138, 1929). Neuere Versuche mit den verwandten 
_ Elementen Cd und Hg ergaben ahnliche Anderungen. | 
die Zahl der Ubergange zum 2 °P,,.-Zustand bei allen drei Elementen und ver- 


Wasserstoff vermehrt 


der Ubergainge vom 2*P,-Zustand durch Strahlung. Die 


anndhernd 4,7 Volt bei Hg, 4 Volt bei Zn und 3,78 Volt 
Jasserstoff zu dissoziieren. Zn hat 


ringert stark die Zahl 


fast genau die erforderliche Energie, was das voéllige Fehlen der Linie 3075,8 
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erklart. Cd hat nicht die geniigende Energie und verliert wahrscheinlich seme 
gesamte Energie an die Gefa8wand und die Elektroden, nachdem es durch Wasser- 
stoffstoBe metastabil geworden ist. Eine andere Erklarung der Resonanzaus- 
léschung ist, daB sie durch die Bildung von Metallhydriden hervorgerufen wird. 
Es scheint, daB das Fehlen einer letzten Linie nicht mit Sicherheit das Fehlen 
eines Elements beweist, wenn Wasserstoff zugegen ist. Giintherschulze. 


Mason EB. Hufford. The ionization of hydrogen by positive ionimpacts. 
Phys. Rev. (2) 37, 468, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Positive Ionen 
von K, Na, Li und H wurden von einem Draht und einer geerdeten Nickelkathode 
in einer Atmosphare reinen Wasserstoffes beschleunigt. Die Kathode war von 
einem zweiten Nickelschirm umgeben und dieser seinerseits von einem ahnlichen — 
Schirm umhiillt, der mit den GefaSwanden der Ionisierungsréhre verbunden war. 
Die Ionen wurden durch Spannungen von 0 bis 2000 Volt beschleunigt und hinter 
der Kathode durch eine Spannung gebremst, die 7,5 Volt gréBer war als die be- 
schleunigende Spannung. Die Strom-Spannungskurven zeigen, da die Beziehung 
zwischen Jonisierungsstrom und Spannung fiir K-Ionen annaéhernd linear verlauft. 
Die Steigung kann gut durch die Wirkung der Sekundarelektronen von der 
Kathode erklart werden. Bei anderen Ionen wird die Stromzunahme viel grofer. 
Bei geringem Druck ist die Stromzunahme derartig, da Ionisation durch positive 
Ionen angenommen werden muB. Bei héheren Drucken zeigen sich deutlich — 
kritische Spannungen bei etwa 200 Volt unterhalb der Spannung, bei der Bogen- — 
entladung einsetzt. Gintherschulze. 


Harold W. Webb and David Sinclair. Study of the afterglow in mercury 

vapor. Phys. Rev. (2) 37, 469, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Inten- — 
sitaét des Nachleuchtens von Quecksilberdampf wurde in %inem Seitenrohr, das 

von einem Quecksilberlichtbogen abgezweigt war, als Funktion des Dampf- 

druckes, der Konzentration der Jonen und Elektronen und der Elektronen- — 
temperatur untersucht. Es zeigte sich, daB die Intensitat sich annahernd wie die _ 
vierte Potenz des Dampfdruckes anderte. Abgesehen von sehr geringen Konzen- _ 
trationen war sie der Elektronenkonzentration direkt proportional. Wurden 
Dampfdruck und Konzentration konstant gehalten, so nahm die Intensitaét mit 
zunehmender Elektronentemperatur sehr schnell ab, beispielsweise um den 
Faktor 2500, wenn die Temperatur der Elektronen von 1300 auf 5600° stieg. | 
Diese Anderung ist zu groB, um durch die Theorie des einfachen Wieder- 
vereinigungsvorganges erklart werden zu kénnen. Die Ergebnisse lassen sich _ 
in der Form ausdrticken, dafi die Intensitét dem Quadrat der Gesamtzahl der 
Elektronen direkt und der Zahl der Elektronen, die eine gréBere Geschwindigkeit. 

als 1,2 Volt haben, umgekehrt proportional ist. Daraus folgt, daB ein Wieder- 
vereinigungsvorgang vorliegt, der in zwei Stufen ablauft, von denen die zweite 

die Ursache der Serienlinien ist, und da die Wirkung der schnellen Elektronen — 
darin besteht, von der ersten Stufe aus wieder neu zu ionisieren. Giintherschulze. 


George R. Harrison and Philip A. Leighton. Heterochromatic chow 
photometry in the Schumann region. Phys. Rev. (2) 37, 470, 1931, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Spektralenergieausbeute verschiedener fluores 

zierender Materialien, die gewohnlich zum Uberziehen photographischer Emul- 
sionen verwandt werden, wurde im Ultraviolett zwischen 4000 und 2300 A unter. 
sucht. In gewissen leicht reproduzierbaréen Fallen war die Zahl der fluoreszierende! 
Quantenstréme proportional der Zahl der auffallenden Quanten im ganzen Bereich 
Diese Tatsache scheint in Verbindung mit der GleichmaSigkeit des Kontrastes, 


a 


—_ soe ee 
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der friiher unter ahnlichen Bedingungen gefunden wurde (Journ. Opt. Soc. Amer. 
20, 313, 1930), zu einer allgemeinen Methode photographischer Photometrie zu 


_ fuhren, die im ganz extremen Ultraviolett gebraucht werden kann, wo die Empfind- 


lichkeit der meisten Spektralapparate zu gering ist, um die Verwendung von 
Thermoelementen zur Platteneichung zuzulassen. Die Methode wurde direkt 
mit einem Fluoritapparat im Schumanngebiet geprift und wird in einem 7 m- 
Vakuumspektrographen zur Bestimmung der Elektronentibergangswahrscheinlich- 
keiten in vielfach ionisierten Atomen der ersten langen Periode angewandt. 
Giintherschulze. 
Chas. T. Knipp and L. N. Scheuerman. Apparent fatigue and aging pheno- 
mena in the active nitrogen afterglow. Phys. Rev. (2) 37, 475, 1931, 
Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Im Juli letzten Jahres war ein 5 Liter-Pyrex- 
Glaskolben ausgeheizt, dann mit getrocknetem Bombenstickstoff von 0,2 mm 
Druck gefillt und abgeschmolzen worden. Der Kolben wurde dann durch einen 
Hochfrequenzmotorgenerator erregt, wobei die Zeiten zwischen 0,1 und 50 sec 
schwankten, und sodann die Dauer des Nachleuchtens bestimmt. Dabei ergab 
sich, da die Dauer des Nachleuchtens anscheinend exponentiell mit der zu- 
nehmenden Dauer der Erregung abfiel.- Um das weiter zu pruifen, wurde ein 
12 Liter-Gefa8 hergestellt und in ein Eisbad gebracht. Auch hier nahm das Nach- 
leuchten noch ab, aber weniger scharf. Die gr6é8te Dauer des Nachleuchtens betrug 
etwa 11 Minuten. Vor kurzem, im Dezember, wurde das gleiche Gefaé8 in ein 
Eisbad bei 1,5° C gebracht und wieder Erregungen steigender Dauer unterworfen. 
Das Maximum betrug jetzt 47 Minuten, und die Dauer wurde auf 26 Minuten 
vertingert, wenn die Erregung auf 50 sec verlangert wurde. Es scheint hier also 


eine Art Ermiidung vorzuliegen. Es ist unwahrscheinlich, daB8 diese véllig durch 


die Entwicklung von Wasserdampf hervorgerufen wird, da die Gefa8e und der 
Stickstoff mit besonderer Sorgfalt von Wasser befreit wurden. Ein 24 Liter- 
Kolben, der 3 Monate gealtert war, leuchtete nach einer Entladung 110 Minuten 
nach, Giintherschulze. 


Harvey A. Zinszer. Diffusion of Metallic Vapor in Condensed Spark 
Discharges. Phys. Rev. (2) 37, 217—218, 1931, Nr. 2. Im Anschlu8 an eine 
Mitteilung von Beam .,iiber Spektren in Funkenentladungen‘‘ werden zwei 
Photographien wiedergegeben, welche deutlich erkennen lassen, daf der Funke 
von Dampfstrahlen umgeben ist. Man sieht eine Ungleichheit in der Diffusion 
von den beiden Polen derart, da& die Diffusion vom negativen Pole her schneller 
die Mitte der Funkenstrecke erreicht. AuSer dieser Form sind auch noch solche 
diskontinuierlicher Diffusion beobachtet, bei der kleine Dampfwolken sich der 
Funkenbahn aus erhitzter Luft iiberlagerten, oder auch solche verstarkter Diffusion 
in Gestalt winziger Kiigelchen Dampf. Liibeke. 


J. Frenkel. On the mechanism of light absorption in solid bodies. 
Phys. Rev. (2) 37, 459, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht. ) Ausgehend von 
der Analogie zwischen einem Kristall und einer Molekel wird gezeigt, daB die 
Elektronenanregung, die die erste Stufe in dem Vorgang der Lichtabsorption 
bildet, nicht an ein spezielles Atom gebunden ist, sondern auf alle in der Form 
von ,,Anregungswellen“ verteilt ist, die Schallwellen ahnlich sind, die benutzt 
werden, um die Warmebewegung im gleichen Kristall zu beschreiben. infolge 
der Einwirkung der Atome aufeinander wird der Anregungszustand in Einzel- 


 gustande aufgespalten, deren Zahl gleich der Zahl vou n Atomen ist (Anregungs- 
‘maultiplett). Durch Uberlagerung verschiedener Anregungswellen lassen sich 


Anregungspakete konstruieren, die ie Warderung des Anregungszustandes 


a 
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von einem Atom zum anderen darstellen. Jedem Anregungs- (Hinzel-) Zustand, 
entspricht eine bestimmte Kristallstruktur (Gitterkonstante, Schwingungs- 
frequenz), die ein wenig von der normalen verschieden ist und leicht verschiedene : 
Schwingungszusténde hervorruft. Dieser Einflu8 der Anregung auf die Schwin- 
gungszustande fiihrt zu einer indirekten Kopplung zwischen ihnen, die es erméglicht, 
daB die Anregungsenergie durch einen strahlungslosen Ubergang auf einige hundert 
Warmeoszillatoren verteilt werden kann, die praktisch keine direkte Kopplung 
haben. Dieser Ubergang bildet die zweite Stufe in dem Vorgang der Licht- 
absorption. Gintherschulze. 


H. G. Houghton. The transmission of visible light through fog. Phys. 
Rev. (2) 37, 466, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die Durchlassig- 
keit kiinstlichen Nebels fiir sichtbares Licht untersucht. Der Nebel wurde durch 
Kondensation von Niederdruckdampf erzeugt. Die Kurven: Durchlassigkeit tiber 
Wellenlange wurden fiir verschiedene Nebeldichten aufgetragen. Sie hatten deut- 
liche Maxima bei 4900 A. Die Beziehung zwischen Nebeldichte und Lichtdurch- 
lassigkeit war praktisch linear fiir alle Wellenlangen im sichtbaren Spektrum. — 
Die erhaltenen Maxima stimmen mit den von anderen Forschern erhaltenen — 
nicht iiberein. Es wird vermutet, daB die Ursache in verschiedener GréBe der — 
Nebelteilehen zu suchen ist. Die Messungen ergaben, da die Teilchen des be- 
nutzten Nebels betrachtlich kleiner waren als die anderer Forscher. 
Giintherschulze. 
J. A. Stratton and H. G. Houghton. Theoretical discussion of the trans- 
mission of light through fog. Phys. Rev. (2) 37, 466, 1931, Nr. 4. (Kurzer — 
Sitzungsbericht.) Der Durchgang des Lichtes durch Nebel wurde theoretisch 
untersucht, um die erhaltenen Versuchsergebnisse (siehe vorstehendes Referat) 
zu erklaren. Das Verfahren beruht auf den Arbeiten von Debye, Mie, Jobst u. a. 
iiber den Lichtdruck und die Farbe kolloider Lésungen. Die Nebelteilchen werden 
als vollkommene dielektrische Kugeln angesehen mit einem Brechungsindex 1,33 
und der Permeabilitét 1. Der Absorptionskoeffizient, der eine Funktion des 
Teilchendurchmessers ist, wird durch eine direkte Summation von Jobsts Aus- 
druck gewonnen. Durch eine angemessene Auswahl def Teilchendurchmesser 
wird eine theoretische Kurve erhalten, die sich der ceperinietollal: eng anschmiegt. — 
Die hierzu gewahlte Teilchengré8e ist innerhalb der Versuchsfehlergrenzen gleich 


fits 


wala 


were 


Pmt tn 


cheered 


der direkt gemessenen. Der Durchgang des Lichtes durch Nebel, der aus gréBeren 
Teilchen besteht, la8t sich leicht auf die gleiche Weise berechnen. Giintherschulze. 4 
R. Trehin. L’absorption de la lumiére par les solutions d’acide 
chlorhydrine. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 21S—22S, 1931, Nr. 2. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 302.] Nach einer kurzen Beschreibung der fii 
die Ausfiihrung der Versuche verwendeten optischen Apparatur, ferner nach 
kurzer Angabe der Zubereitung des Wassers und der zu untersuchenden Chlor-— 

wasserstoffsiure teilt der Verf. das Ergebnis seiner Untersuchungen iiber die 
,,Lichtabsorption in wiisserigen Lésungen der Chlorwasserstoffsdure‘‘ mit. Die. 
Messungen wurden zwischen 2816 und 1990 A, zwischen den Konzentrationen 
von 0,5 bis 13 Mol je Liter und unter einem Druck von 10 bis 20 mm ausgefiihrt. 
Es ergibt sich zunichst, da®B fiir jede Lésung bei einem bestimmten Druck die 
Absorption innerhalb eines bestimmten Bereiches der langen Wellen vollkommen _ 
gleichmaSig gréBer wird. Im ultravioletten Gebiet hat die Absorption der langen 

Wellen ein von der Konzentration der Lésung abhangiges Maximum, z.’B. bei etwa _ 
12 Mol pro Liter ist 4 = 2230 A, bei 11 Mol pro Liter ist 4 = 2170 A, bei 10,5 Mol 
pro Liter ist 4 = 2140 A. Die Ergebnisse zeigen, daB die Regel von Beer fiir 
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konzentrierte wasserige Lésungen der Chlorwasserstoffsaure nicht anwendbar 
ist. Das Ergebnis dieser Versuche bleibt auch fiir mineralische und organische 
Lésungen giiltig. Dardin. 


K. Schlossmacher. Die Absorption mangan- und chromgefarbter 
Ssynthetischer Spinelle. ZS. f. Krist. 75, 399—409, 1930, Nr. 5/6. Im An- 
schlu8 an eine friihere Arbeit iiber die ,,Absorption und Lichtbrechung der roten, 
blauen und violetten Spinelle von Ceylon“, worin die gemeinsame Farbwirkung 
zweier farbgebender Substanzen von einfachen Absorptionsverhaltnissen an den 
violetten Spinellen verfolgt worden war, stellt diese Arbeit ein Studium der Uber- 
lagerung komplizierter Typen von Absorptionsspektren dar. Wie schon in friiheren 
Arbeiten, wurde auch diesmal mit der Photozelle (im Gebiet 2 = 400 bis 600 m) 
die Absorption synthetischer Magnesiatonerdespinelle ohne Tonerdeiiberschu8 
mit Chrom- und Manganfaérbung gemessen. Bei den relativ héheren Mangan- 
gehalten ergibt sich eine deutliche Uberlagerung des Manganbandenspektrums 
auf die Chromkurven. Ein Vergleich mit den in der Literatur mitgeteilten Spektren 
von Kaliumpermanganatlésungen zeigt, daB im Bereich von A = 540 bis 570 


-eine absolute Ubereinstimmung in der Lage der Absorptionsstreifen besteht, 


in anderen Teilen des Spektrums nur eine stellenweise. Ein weiterer Vergleich 


mit den iibrigen in der Literatur mitgeteilten Spektren von Manganverbindungen 


und Lésungen von Mangansalzen 148t sich nicht durchfiihren, da bei diesen noch 
keine*selektiven Spektren gefunden worden sind. Dardin. 


Raymond Davis and K.8. Gibson. Filters for the reproduction.of sun- 
light and daylight and the determination of color temperature. 
Mise. Publ. Nr. 114, 1658., 1931. [S. 1300.] Dziobek. 


Josef Hoffmann. Chemische Ursachen der Radiumbestrahlungs- 
farbungen bei Silikat- und Quarzglasern. ZS. f. anorg. Chem. 197, 
29—51, 1931, Nr. 1. Siehe diese Ber. 11, 1874, 1930. 


Karl Przibram. Verfarbung und Lumineszenz durch Becquerelstrahlen. 
Ill. ZS. f. Phys. 68, 403—422, 1931, Nr. 5/6. [S. 1315.] Przibram. 


L. Bull et Mlle Suzanne Veil. Etude cinétique des anneaux de Liesegang. 
C. R. 192, 682—683, 1931, Nr. 11. Mit Hilfe einer optischen Registriermethode 


wurde die Bildyngsgeschwindigkeit Liesegangscher Ringe quantitativ verfolgt. 
‘Mit zunehmender Entfernung vom Tropfen werden die Ringe nach und nach 


immer breiter und verbreitern sich nach ihrer Ausbildung noch weiter. Zuvor 
bilden sich an Stelle des Ringes zahlreiche einzelne diimne Schichten, die allmahlich 
zusammenschmelzen. Abbildung im Original. Brickner. 


i itivita en chemischen Binde- 
K. W. Fritz Kohlrausch. Additivitat der »atomaren ¢ 
krafte“. Wiener Anz. 1931, S. 54—56, Nr. 7. Es wird fiir eine Anzahl von Binde- 
typen aus den Frequenzen der Valenzschwingungen im Ramanspektrum die 


a ; : 
mittlere. riicktreibende Kraft K =f > berechnet, worin f die Federkraft 


ce - is ; 1 we oe . 
es sich fiir ein-, zwei-, dreifache Bindung nahe wie TQS verhalt, Jetzt wird 
gezeigt, daB die Kraft K,,, zwischen zwei Atomen X und Y sich. néiherungsweise 
sdditiv zusammensetzen la8t aus K,,, = K, + K,, wobei K, baw. K,, bestimmte 


E i a und a die Amplitude ist. Von K wurde seinerzeit gezeigt, daB 
iG 
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Kraftbeitrage sind, die dem Atom charakteristisch anhaften. Sind die K’-Werte 
fix die Atome H, O, N, C, Cl, 8S, Br, J bekannt, so kann die Kraft K fiir jede 
Kombination von je zwei dieser Atome vorausgesagt werden. Da8 dies in grober 
Naherung zutrifft, wird an einer Reihe von Beispielen gezeigt. K.W.F . Kohirausch. 


Claud Edwin Cleeton with R. T. Dufford. Raman Spectra of some organic 
halides. Phys. Rev. (2) 37, 362—372, 1931>-Nr. 4. Mit He-Erregung werden die 
Ramanspektren der folgenden Substanzen aufgenommen: C HCl,, CH, Br, 
CH,MgBr, CH, J,CH,MgJ, C,H, Cl, C,H, Br, C,H, J, CICH,CH,Cl, BrC H,C H, Br, 
CH,CHCl,, CH,CHBr,, C,H,Cl,, C,H, Br,, C,H,, CsH,N, C,H,CH,CL C,H; CL 
C,H, Br. In manchen dieser Falle kann man die beobachteten Verschiebungen 
darstellen als Vielfache und Kombinationen von bestimmten Grundfrequenzen; 
obwohl die Ubereinstimmung dabei manchmal eine iiberraschend gute ist, legen 
die Autoren diesem Umstand kein besonderes Gewicht bei. K. W.F. Kohlrausch. 


E. 0. Salant and A. Sandow. Modified scattering by hydrogen halides. 

Phys. Rev. (2) 37, 373—378, 1931, Nr. 4. Uber die Ergebnisse dieser Arbeit, 

betreffend die Ramanspektren von HCl (gasférmig Av = 2885,5,  flissig 

Av = 2800), HBr (gasférmig 4yv = 2558, fliissig 47 = 2487), HJ (gasformig — 
Ay = 2233) wurde schon an Hand vorlaufiger Mitteilung berichtet. Die hier 

wiedergegebenen Zahlen beruhen auf photometrischer Ausmessung der Raman-— 
spektren und sind gegen die frither mitgeteilten em wenig geiandert; sie geben 
die (in Gasen gut ausgebildete) langwellige Kante der Linie. Der Frequenzunter- 
schied ith gasférmigen und fliissigen Zustand ist. so gro8, daB er nicht allein durch _ 
die bei dichterer Packung der Molekiile hinzukommende Lorentz-Lorenz-Kraft 
erklart werden kann, da{ vielmehr quantenmechanische Wechselwirkungseffekte 
angenommen werden miissen. Die Intensitét der Linien nimmt von HCl tiber — 
HBr nach HJ zu, gerade umgekehrt wie bei Absorption; dies entspricht dem 
Einflu8 der Resonanznenner in der Kramers-Heisenbergschen Dispersions-— 
formel, die durch die Differenz zwischen der Frequenz der Erregerlinie und der 
Frequenz des Zwischenniveaus gegeben sind. Da in diesem Falle die Frequenzen 
der Zwischenniveaus (und von Kontinuum, langwellige Kante) 45455, 37 879, 
30120 cm? sind, so nehmen diese Differenzen von HCl tiber HBr nach HJ ab, 
so daB die Intensitaét in derselben Richtung zunehmen mu8. K. W. Ff. Kohlrausch. — 
Leonard A. Woodward. Uber den Ramaneffekt des Hydroxyl-Tongil 
Phys. ZS. 82, 261—262, 1931, Nr. 6. Es werden konzentrierte Lésungen von 
NaOH und KOH auf Ramanspektrum untersucht. In 10,4- bzw. 12,6 n Lésung 

traten in beiden Fallen allein die Verschiebungen Av = 3615 + 25 em—1 aut; 

bei Verdiinnung auf halbe Konzentration wird dieselbe Frequenz beobachtet, — 
aber am langwelligen Rand der gleichzeitig erscheinenden Wasserbanden. Dieses — 
Ergebnis wird mit dem Befund an Wasser (4»v = 3400, 3490) und an Alkoholen 
(Av = 3388) verglichen. Zum Unterschied von anderen Erfahrungen (CN 
Frequenz) liegt die Frequenz im Ion hdher als in der nicht dissoziierbare 
Gruppe OH. K. W. F. Kohlrausch 


Czestaw Scistowski. Die Ramanspektren einiger Isomere. C. R. 8 C 
Pol. de phys. 5, 267—274, 1931, Nr. 3. (Polnisch mit deutscher Zusammenfassung. 
Es werden die Ramanspektren von Chlortoluol (0-, m-, p-Cl. C,H, . CH), Chilo 

nitrobenzol (o-, m-, p-Cl. C,H, . NO,), Bromnitrobenzol (o-, m-, p-Br . Cy Hy. NO) 
ausgemessen; die Beobachtungen diirften teilweise unvollstandig sein. ; 


°K. W.F. Kohlrausch. 


x 


ae 
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selbst fiir schwere Atome. 
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Jesse W.M. Du Mond and Harry A. Kirkpatrick. Experimental evidence 
for electron velocities as the cause of Compton line breadth with 
the multicrystal spectrograph. Phys. Rev. (2) 37, 1836—159, 1931, Nr. 2. 
Die Annahme, dafB die beobachtete Breite der Comptonlinien durch die Ge- 
sehwindigkeitsverteilung der Elektronen im streuenden K6rper verursacht ist, 
wird einer Priifung unterzogen: Es wird fiir diese Annahme die Naherungsformel 
Ai = K cos (0/2) (Ad Breite, 9 Streuwinkel, K von primaérem / und Streu- 
substanz abhangige Konstante) gegeben. Fiir gleiche Streuwinkel und gleiche 
Substanz sollte die Breite dem primaren 4 proportional sein. Die experimentelle 
Prifung wurde mit Mo K-Strahlung und Graphit als Streusubstanz fiir die Winkel 


- 63%, 90, 156° vorgenommen. Die Zunahme der Linienbreite mit dem Streu- 


winkel ist deutlich und in Ubereinstimmung mit der theoretischen Voraussage. 
Die Zunahme der Linienbreite mit dem primaren / ist hingegen gerade merkbar. 
Die beobachteten Linienbreiten stimmen nicht mit den von Gingrich und 
Bearden beobachteten tiberein. Verff. kénnen keinen Grund hierfiir angeben. La. 


Louis C. Roess. The mass absorption coefficient of the K shell ac- 
cording to the Dirac relativistic theory of the electron. Phys. Rev. 
(2) 87, 532—555, 1931, Nr. 5. Verf. berechnet den Absorptionskoeffizienten fiir 
die K-Schale unter Verwendung der relativistischen Theorie des Elektrons und der 
Strahlungstheorie. Die Rechnung lauft somit auf eine Auswertung der Matrix- 
elemente fiir die Ubergange diskret-kontinuierlich hinaus. (Die Matrixelemente 
werden ohne Retardierung berechnet. Anmerkung des Ref.) Ihre numerische 
Berechnung bietet zwar wegen des Auftretens von hypergeometrischen Funktionen 
und komplexen Gammafunktionen ziemliche Schwierigkeiten, doch kann Verf. 
numerische Werte fiir den Massenabsorptionskoeffizienten ermitteln. Hin Ver- 


4 gleich mit der entsprechenden nichtrelativistischen Rechnung von Y. Nishina 


und J.J. Rabi zeigt, daB die relativistischen Werte noch tiefer liegen als die 
gegentiber den experimentellen Ergebnissen bereits zu kleinen Werte von Nishina 


- und Rabi. Die méglichen Ursachen fiir diese Diskrepanz werden diskutiert. Sauter. 


Louis C. Roess. Mass absorption coefficient of the K shell according 


to the Dirac ralativistic equation. Phys. Rev. (2) 87, 455, 1931, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Als Modell wird ein Atom gewahlt, das zwei nicht auf- 
einanderwirkende Elektronen und einen festen Kern mit der Ladung Ze enthalt. 
Der Massenabsorptionskoeffizient wird unter Verwendung der Higenfunktionen 
der Diracschen relativistischen Gleichung berechnet. Z wird so bestimmt, da 
das unterste Energieniveau mit dem iibereinstimmt, das experimentell aus der 
K-Absorptionskante bestimmt ist. Die numerische Rechnung bereitete Schwierig- 
keiten, weil Tabellen der komplexen y-Funktionen fehlten. Der relativistische 
Koeffizient ergab sich zu 0 bis 40% kleiner als der von Nishina und Rabi be- 
rechnete nicht relativistische. Der Unterschied war bei schweren Elementen 
und kurzen Wellenlangen am groBten. Der relativistische Koeffizient paBt ein 
wenig schlechter zu den Beobachtungen als der nicht relativistische. Der Unter- 
schied zwischen Theorie und Versuch ist, wie zu erwarten, fiir schwere Atome 
am kleinsten, da bei den schweren Atomen (groBes 7) das vernachlassigte Elek- 
tronenstérungsfeld klein gegentiber dem Kernfeld ist. Die Anderung des relati- 


- vistischen Koeffizienten mit der Wellenlange ist verwickelt, aber in dem Bereich 


Ap bis Ap (Ay = Wellenlange der K-Absorptionskante) steigt er besser linear 


mit 72 als der relativistische. Die Wichtigkeit der Anwendung der relativistischen 


Gleichung fiir schwere Atome und kurze Wellenlangen wird durch diese Ergebnisse 


bestatigt. Ferner zeigen sie, daf das gewahlte Modell zu sehr vereinfacht ist, 
Ciintherschulze. 
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J. D-Hanawalt. The characteristic x-ray absorption of molecules 
in the vapor state. Phys. Rev. (2) 37, 456, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) EEs wurde versucht, die Diskontinuitaten in der Sekundarabsorption 
aufzuklaren, die auf der kurzwelligen Seite der K- und L-Absorptionskanten 
vieler Substanzen entstehen. Die Deutung dieser Unstetigkeit war dadurch 
besonders erschwert, da8 die Absorption fiir die Atome im isolierten Zustand 
nicht gemessen war. Hs wurden deshalb die charakteristischen Roéntgenabsorptions- 
spektren zahlreicher polyatomarer und monatomarer Molekeln im Dampfzustand 
mit einer Dispersion von etwa 5 R.-E./mm photographiert und die Ergebnisse 
mit den Absorptionsspektren verglichen, die die gleichen Substanzen im festen 
Zustand zeigen. Die untersuchten monatomaren Substanzen sind uberhitzter 
Hg-Dampf, tiberhitzter Zinkdampf, Krypton. Die polyatomaren Substanzen 
sind die Dampfe von As,, AsCl,, As,O,, Br, NaBr, HgCl, SeO,. Es zeigt sich, 
daB keine der monatomaren Molekeln irgendwelche Absorptionsdiskontinuitaten 
in Entfernungen von der Hauptkante zeigen, die gré8er waren als die Ionisierungs- 
spannung des Atoms. Die polyatomaren Molekeln dagegen zeigen Sekundar- 
absorptionen im Dampfzustand, die sich nur in Einzelheiten von der Absorption 
der gleichen Substanzen im festen Zustand unterscheiden. Daraus folgt, daB die 
sekundaren Diskontinuitéten nur bei Atomen beobachtet werden, die an andere 
Atome gebunden sind. Wenn sie gleichzeitigen Spriingen zweier oder mehrerer 
Elektronen im Atom zugeschrieben werden, so bleibt noch zu erklaren, warum 
sie in isolierten Atomen nicht vorkommen. Giintherschulze. 


S.J. M. Allen. X-ray absorption coefficients of the light elements 
and their relations to the variaus absorption formulae. Phys. Rev. — 
(2) 37, 456, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden die Réntgen-— 
absorptionskoeffizienten der leichteren Elemente O, C, B, Be, Si, H mit gréBerer 
Genauigkeit als bisher bei 1,539 und 1,934 A gemessen. Es erwies sich dabei als 
notig, eine vollstindige chemische Analyse auszufithren und Korrektionen an- 
zubringen, um genaue Werte von j/@ zu bekommen. Hine Verunreinigung durch 
Eisen von weniger als 0,1% kann bei 1,539 A eine deutliche Wirkung haben. 
Die so erhaltenen s«/o-Werte werden mit denen verglichen, die durch die ver- 
schiedenen Formeln vorausgesagt werden. Eine neue vom Verf, entwickelte 
Formel, die bis Neon herab auBerordentlich gut galt, zeigte UnregelmaBigkeiten 
unterhalb dieses Punktes. C, N und O lagen zweifellos niedriger, als die Formel 
ergab, Be und Si wahrscheinlich héher. Das gleiche ergab sich im allgemeinen — 
bei dem Gesetz Z4/A (Owen). Der Wert von j/@ des Si bei 1,539 A, mit Hilfe © 
des /3-Gesetzes bis auf 0,71 A (Ka des Mo) extrapoliert, gibt Werte, die viel 
kleiner sind als die bisher fiir diese Wellenlange angegebenen. Giintherschulze. — 


G. W. Stewart and Ross D. Spangler. Comparison of x-ray diffraction 
intensities in liquid long chain compounds with intensities from 
computations based on a structure factor. Phys. Rev. (2) 37, 472, : 
1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Intensitéten von Réntgenstrahlen, — 
die durch einige fliissige, aus langeren Ketten bestehende Verbindungen gestreut bi 
waren, wurden bestimmt und die Ergebnisse mit Werten verglichen, die durch — 
die Versuche erhalten waren. Die Bestimmungen beruhen auf dem Gedanken — 
molekularer Gruppierung in Fliissigkeiten. Ein Strukturfaktor der Molekel — 
wird zur Ermittlung der Intensitaten benutzt. Die Rechnungen und Vergleiche i 
wurden fiir 11 normale Alkohole und 22 Octylalkohole durchgefiihrt. In den — 


meisten Fallen ist die Ubereinstimmung zwischen gemesserfen und berechneten — 
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Werten sehr gut, in einigen befriedigend und in einem oder zwei Fallen unbefrie- 
digend. Im ganzen zeigen die Versuche uberzeugend eine molekulare Gruppierung 


in Flissigkeiten. Giintherschulze. 


E. Stahel. Uber die Zahl und die innere Absorption der Gamma- 
strahlen des RaD. ZS. f. Phys. 68, 1—11, 1931, Nr. 1/2. [S. 1315.] 
Kohlrausch. 
Max Bodenstein und Walter Unger. Photochemische Kinetik des Chlor- 
knallgases. Sauerstofffreie Gase. ZS. f. phys. Chem. (B) 11, 253—278, 
1931, Nr. 4. Die Versuche mit sauerstofffreien Gasen ergaben, da der Ketten- 
abbruch nicht durch Rekombination an der Wand zu erklaren ist, da er proportional 
mit der Konzentration der Chloratome erfolgte. Es zeigte sich, daB der Ketten- 
abbruch durch ein fliichtiges Siliciumchlorid, das durch die Chloratome an der 
Quarzwand gebildet wurde, bedingt war. Dadurch lassen sich auch die Unstimmig- 
keiten friiherer Arbeiten erklaren. O. Brill. 


Lippo-Cramer. Getrennte Reifung. I. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 350—356, 
1931, Nr. 12. Es wird das Verhalten keimloser GroBkornemulsionen untersucht, 
bei denen das Kornwachstum bis zu einer KorngréRenverteilung wie die hoch- 
empfindlicher Trockenplatten geférdert wurde, wahrend gleichzeitig die Reifungs- 
keimbildung unmerklich blieb. Cordes. 


H. Arens, J. Eggert und E. Heisenberg. Zusammenhang zwischen Schwar- 
zung, Silbermenge, Deckkraft, Kornzahl und Korndimension 
entwickelter photographischer Schichten. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 
356 — 366, 1931, Nr. 12. Die Schwarzung entwickelter photographischer Schichten 
wird aus der Kornzahl und den Korndimensionen berechnet unter der Annahme, 
daB die als gleich gro vorausgesetzten Silberteilchen in tibereinandergelagerten 
Schichten angeordnet sind. Die Formel wird quantitativ an Einkornschichten 
mit nur einer Kornlage bestatigt. Fir Vielkornschichten stimmen die experi- 
mentellen Daten mit dem berechneten Funktionsverlauf tiberein. Aus den experi- 
mentellen Zahlenwerten folgt, da®B die Silberk6érner bei physikalischer Entwicklung 
aus Blattchen bestehen. Bei chemischer Entwicklung sind die Kérner sehwammige, 
aus kolloiden Teilchen bestehende Gebilde. Cordes. 


G. K. Rollefson and F. E. Lindquist. The photoreaction between hydrogen 
and iodine monochloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 1184—1185, 1931, 
Nr. 3. Die Einwande von Mellor und Iredale (Nature 127, 93, 1931) bestehen 
nicht, da unter anderen Bedingungen gearbeitet wurde. Von den gebildeten 
normalen Chloratomen erwerben durch Sto8 ungeféhr 2% die zur Aktivierung 
auf den ?P,-Zustand erforderliche Energie und damit die EHignung zur Reaktion 
mit Wasserstoff unter Chlorwasserstoffbildung. Wenn jedoch diese Atome, bevor 
sie die Aktivierungsenergie aufgenommen haben, durch eine Reaktion wie 
JCcl+Cl=Cl,+ J beseitigt werden, so tritt keine Chlorwasserstoffbildung 
ein. Fiir die Begiinstigung dieser Bildung mu daher der Druck des Wasserstoffs 
viel hoher als der des Monochlorids sein. Dies trifft bei den Versuchen von Mellor 
und Iredale zu, wo der Wasserstoffdruck ungeféhr 40mal gro8er war als der 
Jodmonochloriddruck, wahrend bei den Versuchen der Verff. beide Drucke von 
gleicher GréBenordnung waren. Wie demnachst gezeigt wird, fiihrt die Wirkung 
des Lichtes auf Chlor zu einem anderen Produkt wie die auf J odmonochlorid. 
Kauffmann. 

“Arens und J. Eggert. Die Aktinitat und Farbtemperatur des Mag- 
ais vand. ear Blitzlichtes. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 169—177, 1930, 
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Nr. 6/7. Die Verff. befassen sich mit einigen Einwendungen, die von Eder (ZS. f. 
wiss. Photogr. 27, 337, 1930) gegen die Angaben von Beck und Eggert (ebenda 
24, 368, 1927) iiber die Aktinitaét und die Farbtemperatur des Magnesiumband- 
und Blitzlichtes gemacht sind. Unter Aktinitat ist hier die aktinische Lichtmenge 
von 1g verbrennenden Magnesiums verstanden, bezogen auf ein bestimmtes 
photographisches Material. Die Behauptung Eders, da die Aktinitat des Band- 
lichtes fiir reines Bromsilber ohne Glasfilterung um eine Zehnerpotenz zu niedrig 
gefunden ist, wird dadurch erledigt, da8 Beck und Eggert unter anderen experi- 
mentellen Bedingungen gearbeitet haben. Ferner meint Eder, daB die Aktinitaét — 
des Blitzlichtes falschlicherweise hodher gefunden ist als die des Bandlichtes. 
Neue Versuche ergeben in Ubereinstimmung mit Beck und Eggert, da® in der 
iiberwiegenden Mehrzahl der Falle die Aktinitat des Blitzlichtes die des Band- 
lichtes iibersteigt. Als Begriindung fiir seinen umgekehrten Befund fiihrt Eder 
das GroBenverhaltnis der Farbtemperaturen der beiden Lichtquellen an. Diese © 
Begriindung wird von den Verff. abgelehnt. Der Grund fiir das von den Verff. 
gefundene Ergebnis wird darin gesehen, dafs sowohl die relative spektrale Zu- 
sammensetzung der beiden Lichtquellen als auch der Vergleich der von ihnen ~ 
emittierten Gesamtenergien fiir eine gréBere Aktinitét des Blitzlichtes spricht. 
Die fritheren Angaben von Beck und Eggert iiber die Farbtemperatur des © 
Blitzlichtes sind infolge eines die Messungen nicht beriihrenden Versehens zu — 
korrigieren, da an Stelle der Farbtemperatur irrttimlich die schwarze Temperatur — 
der Vergleichsquelle eingesetzt ist. In Ubereinstimmung mit Eder ergibt sich 
nunmehr ein Wert in der Na&éhe von 3350° abs. Tingwaldt. 


a 
B. T. Barnes. Ultraviolet energy radiated by General Electric type © 
S — llamps in quartz bulbs. Phys. Rev. (2) 37, 466, 1931, Nr. 4. (Kurzer 4 
Sitzungsbericht.) Die EnergiefluBdichte der Haupt-Ultraviolett-Linien der _ 
S — 1-Quarzlampen der General Electric wurde gemessen. Die Quarzkolben ; 
sind etwas kleiner als die Glaskolben der Glastypen, so daB bei normalem Betrieb — 
die Temperatur des Quecksilberpoles trotz der geringeren Absorption des Quarzes é 
im Ultrarot zwischen 2 und 4 die gleiche ist. Der Intensitétsgewinn ist bei é 
Verwendung der Quarzkolben noch gréBer, als erwartet. Bei Quarzkolben sind é 
die Linien bei 2650 und 2537 A fast so stark wie die bei 3000 A. Giintherschulze. ; 
a 


W. E. Forsythe and M. A. Easley. The general electric photoflash ? 
lamp. Phys. Rev. (2) 37, 466, 1931, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das GefaB > 
einer neuen Blitzlichtlampe enthalt etwa 50mg Al-Folie, die eine Oberflache © 
von etwa 360 cm? hat. Die Lampe kann mit einer Batterie von 1,5 Volt oder mit 
einer Netzspannung von 115 Volt betatigt werden. In der jetzigen Form ziinden 
die Lampen etwa 0,02 sec nach dem Einschalten und vom Beginn des Blitzes — 
bis zu seinem Maximum verlaufen ungefahr 0,016 sec, wahrend der ganze Blitz 
etwa 0,06 sec dauert. Der maximale Lichtstrom betragt gut eine Million Lumen. 
Giintherschulze. 
R. Jouaust. Le probléme de la photométrie hétérochrome. C. R. 192, 
616—618, 1931, Nr. 10. Zur Umgehung der bekannten Schwierigkeiten, die 
bei der Photometrie von Gliihlampen verschiedener Temperatur auftreten, wird 


vorgeschlagen, Filter zu benutzen, die die Intensittsverteilung im Spektrum der 
genannten Gliihlampen gleichmachen. P..P: Kocha 


Andreas Buchbinder. Die Wirkung unregelmaBiger, héckriger Streu- 
scheiben. ZS. f. techn. Phys. 12, 162—164, 1931, Nr.3. ix den praktischen 
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Gebrauch eines Scheinwerfers, sei es als Leucht-, sei es als Signalgerat, ist von 
Wichtigkeit, da8 im Beleuchtungsfeld keine allzu dunklen Stellen vorkommen. 
Zur Ausgleichung dieses Fehlers kann man in den Gang der Lichtstrahlen eine 
Scheibe von schwach héckriger, unregelmaBiger Oberflache einschalten. Die 
Lichtstrahlen werden durch die verschieden geneigten Flachenelemente der 
Scheibe verschieden stark abgelenkt, wodurch der Lichtkegel gewissermafen 
sich selbst tiberlagert und die Lichtverteilung geschlichtet wird. Die Berechnung 
ergibt, da8 die UngleichmaSigkeit der Lichtverteilung mit der Streubreite der 
Scheibe abnimmt, und zwar umgekehrt proportional zur Wurzel bei zufalligen 


_Abweichungen und nach 1/2 sin x bei periodischer Stdrung. Kauffmann. 


H. Joachim. Die Lichtverteilungskurven optischer Bilder. ° Phys. 
ZS. 32, 296, 1931, Nr. 7. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien 
d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Die optische Physik rechnet im allgemeinen 
nur mit der Abbildung der Lichtquelle, ohne ihre Strahlungseigenschaften zu 
berticksichtigen. Diese sind gegeben durch die Lichtverteilungskurve, die bei 
ebenflachigen K6rpern im idealen Falle durch den Lambertschen Kreis dargestellt 
wird. Gerade die fiir die Praxis wichtigen Lichtquellen, Krater der Bogenlampe 
und Projektionsgliihlampe, haben eine vom Lambertschen Kreis erheblich ab- 
weichende Lichtverteilungskurve. Verf. untersucht die Veranderungen der Licht- 
verteilung bei der optischen Abbildung durch aberrationsfreie, aplanatisch 
korrigierte Systeme. Es ergeben sich dabei folgende allgemein giiltige Gesetze: 
1. Ist die Strahlung im Objektraum eine Lambertsche, so ist auch die Strahlung 
im Bildraum unabhangig von der VergréBerung eine solche. 2. Bei VergréB8erung 
1 andert sich die Gestalt der Lichtverteilungskurve nicht. 3. Weicht die Strahlung 
im Objektraum von der Lambertschen ab, so wird diese Abweichung bei einem 
vergroBernden System noch weiter vergréBert, bei einem verkleinernden System 
verkleinert. 4. Bei hinreichend starker optischer Verkleinerung geht jede von der 
Lambertschen Strahlung abweichende Strahlungsart in eine Lambertsche 
Strahlung tiber. Patzelt. 


Karl Gentil. Das Farbenstereoskop von Rollmann und die stereo- 
skopische Projektion nach d’Almeida. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 62, 
49—55, 1931, Nr. 2. Nach einem kurzen Hinweis auf den didaktischen Wert von 
stereoskopischen Bildern werden die Methoden der Farbenstereoskopie eingehend 
behandelt: Farbenstereoskop von Rollmann; stereoskopische Projektion nach 
d’Almeida; Bewegungsphénomene beim Betrachten von Anaglyphenbildern, 
Shadowgraph. Hiedemann. 


C. A. Rinde. Significance of wave-length in color vision. Phys. Rev. 
(2) 87, 465, 1931, Nv. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Helmholtz und Ké6énig 
haben gezeigt, da® sich alle Farbenempfindungen dadurch hervorrufen lassen, 
da8 Licht dreier spezifischer Wellenlangen gemischt wird. Ladd -Franklin nahm 
Rot und Griin, Blau und Gelb als primar an, wobei jedes der beiden Paare einem 
einzigen Empfindungsmechanismus zugeordnet sein sollte. Der Verf. ma die 
Gebiete der Retina, die gegen homogenes Licht empfindlich sind, das aus ver- 


 schiedenen Gebieten des Gitterspektrums stammt. Es ergab sich, da8 vier Gebiete 


vorhanden und voneinander unabhangig sind. Die Wellenlangenbereiche, fiir die. 
jedes von ihnen empfindlich ist, wurden gemessen. Ein weiteres Gebiet, das nur 


fir kiirzere Wellenlangen empfindlich ist, wurde gefunden. Giintherschulze. 
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Yusuke Hagihara. A Theorem concerning the Dynamical Systems 
with Slow Variation. Proc. Imp. Acad. Tokyo 7, 44—47, 1931, Nr. 2. 


A. Sonnefeld. Zum Wettstreit zwischen Reflektor und Refraktor 
in der Astronomie. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 52, 110—113, 129—131, 
1931, Nr. 6 u. 7. H. Ebert. 


L.H. Thomas. Stellar Structure. Nature 127, 441, 1931, Nr. 3203. Nach 
kurzer Zusammenstellung der Argumente gegen die He|mholtzsche Kontraktions- 
hypothese (s. auch Jeans, Astronomy and Cosmogony, 8. 106) weist Verf. auf 
die Folgerungen aus den modernen Theorien iiber innere Temperatur und Dichte- 
verteilung hin, die diese Argumente abschwachen oder ganz entkréften. Nach— 
einer Berechnung mittels 2 (3 R — C,) MT/L wird die Kontraktionsdauer der 
Sonne zu 8. 10° Jahren bestimmt; die totale Strahlungsenergie wird 2,4 . 1017 erg 
pro Gramm und das mittlere Gravitationspotential 4,8 . 10’? CGS-Einheiten, — 
ein Wert, der nach der Milneschen zentralen Massenkonzentration nicht unmédglich 
ist. Die Kontraktion ist in frtiheren Zustaénden langsamer, entsprechend der 
kleineren Temperatur und der gré8eren Opazitat. Eime entsprechende Opazitat 
ergibt eine unendliche Zeitskale. Sdittele. 


Yngve Oehman. Spectrophotometric studies of B, A and F type 

stars. Nova Acta Uppsala (4) 7, Nr. 3, 1098., 1930. Der Untersuchung liegen 

882 Sterne der Greenwicher Polarzone zwischen 65 und 70° Dekl., sowie 43 Ple-_ 
jaden- und 15 helle F-Sterne des Nordhimmels zugrunde. Nach eingehender 
Beschreibung der Me8methoden wird als Farbenaquivalent der Helligkeitsunter- — 
schied zwischen A = 3912 und 4415 A eingefiihrt und die Brauchbarkeit nach-_ 
gewiesen. Hauptzweck der Arbeit ist die Aufstellung einer Beziehung zwischen — 
Linienintensitat (H,, Hy und K), Farbe und Leuchtkraft. Die Ergebnisse sind in- 
einer Figur zusammengestellt : Bei den hohen Temperaturen entspricht zunehmender 
Linienintensitét abnehmende Leuchtkraft, bei tieferen Temperaturen umgekehrt, — 
bei maximaler Intensitét entspricht Zunahme der Farbe einer Abnahme der — 
Leuchtkraft. Die Plejadensterne weichen von der Beziehung zwischen Leuchtkraft — 
und Intensitét gewéhnlicher Sterne ab. Die selektive Absorption betragt 0,19 m- 
pro 1000 parsec, der Trumplersche Wert, auf obiges Intervall reduziert, wird — 
0,27m. Die Untersuchungen weisen auf einen Bruch bei A 5 im Russelldiagramm ~ 
hin. Zum Schlu8 wird der Zusammenhang der Intensitéten von H, und Hy — 
und die Brauchbarkeit der K-Linie gezeigt. Im Anhang folgen zwei Kataloge — 
mit den Einzeldaten genannter Sterne. Sdttele. 


Berichtigung: §S. 1003, Zeile 13 von unten lies: wo 6 die Spaltraumdicke a= 
statt wo @ die Spaltraumdicke... und Zeile 11 von unten lies: 


wo @ der spezifische Widerstand ... statt wo 6 der spezifisch 
Widerstand .. . 


